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LEGGI E DECRETI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 
DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1984. 


Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da 
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa. 


IL MINISTRO DELLA SANITÀ 


Visto l’art. 26, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833, concernente il nomenclatore-tariffario delle 
protesi ed i criteri per la sua revisione periodica; 
Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 13 aprile 1984; 


Decreta: 
Art. 1. 


È approvato l’allegato nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti 
affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa. 


Art. 2 


Il nomenclatore-tariffario entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, di cui forma parte 
integrante. 


Art. 3. 


Costituisce criterio per la revisione periodica del nomenclatore-tariffario la valutazione della rispondenza dei 
presidi alla evoluzione tecnico-scientifica. 

La revisione va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, attiene all’attività procedimentale di aggiornamento e 
non può avere effetto ad altro fine. 


Art. 4. 


Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 8 del decreto ministeriale 2 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 21 marzo 1984, n. 80, le prestazioni protesiche ed ortopediche in favore degli invalidi di guerra o per servizio 
non previste nel presente nomenclatore-tariffario e non riconducibili allo stesso — già concesse ai sensi delle disposizioni 
vigenti -— sono erogate dalla unità sanitaria locale di residenza dell’invalido in conformità di specifiche direttive 
regionali. 


Art. 5. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, addi 30 agosto 1984 


Il Ministro: DEGAN 
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NOMENCLATORE-TARIFFARIO 
(art. 26 - legge 833 del 1978) 


PRINCIPI E CRITERI 


Il nuovo nomenclatore-tariffario nasce dalla esperienza dei precedenti, prendendo in considerazione nuovi 
metodi e tecnologie di costruzione dei presidi tocomotori, degli ausili e presidi per la deambulazione, delle 
protesi acustiche e fonetiche, dei presidi per la comunicazione, delle protesi oculari e dei presidi per:non ve- 
denti e ipovedenti, delle protesi fisiognomiche, degli ausili per incontinenti. 

Il nomenclatore-tariffario è composto di una parte descrittiva (nomenclatore) e di una parte relativa ai prezzi 
dei presidi (tariffario), rilevati in seguito ad una analisi dei costi che permetterà un periodico aggiornamento 
in relazione alle variazioni dei costi delle materie prime, della mano d'opera e degli oneri di esercizio delle 
aziende che operano nel settore. 

Ogni presidio è contraddistinto da un numero di codice, è stato descritto in modo che, inequivocabilmente, 
la sua costruzione assolva la funzione che deve compiere, così che all'atto della consegna risponda ai requi- 
siti di funzionalità in relazione alla prescrizione medica. 


VOCI AGGIUNTIVE 


Per ogni presidio ben contraddistinto da ciascun numero di codice, sono state previste voci «aggiuntive» 

con ie quali si possono ottenere ie varianti eventualmente prescritte. 

Pertanto, tale voce aggiuntiva deve essere considerata, nella stesura del preventivo, come una delle voci 

concorrenti alla determinazione del prezzo complessivo del presidio trattato. 

Si pone in evidenza che nel calcolare il prezzo delle voci aggiuntive, si è tenuto conto dei due aspetti diversi 

che esse rappresentano: 

1) l'elemento aggiuntivo rappresenta un particolare non previsto nel presidio base ed il suo importo a codi- 
ce corrisponde al suo valore effettivo compresa la mano d’opera; 

2) qualora l’elemento aggiuntivo rappresenti l’alternativa di un particolare il cui prezzo è già previsto nel 
presidio base, l'importo a codice corrisponde alla sola differenza tra i due valori, compresa la parte di 
mano d'opera occorrente. 


RIPARAZIONI 


Inoltre, sono state previste delle voci di «riparazione» che comprendono sia i più comuni interventi, sia la 
totale sostituzione di componenti principali dei presidi. 

Anche per ciascuna di queste voci è indicato un numero di codice. 

A questo proposito, si specifica quanto segue: 

1) selavoce fariferimento ad un componente del presidio, si intende la sua completa sostituzione. Su tale 
criterio è stato calcolato il relativo prezzo a codice; 

2) selavoce fariferimento a «revisione» e «adattamento» di un componente del presidio, si intende che il 
suo prezzo è stato calcolato tenendo conto dell'operazione per il ripristino funzionale del componente 
stesso con eventuale sostituzione di piccoli particolari, ma con netta rilevanza della mano d'opera; 

3) la determinazione del prezzo delle singole riparazioni è stata ottenuta senza valutare lo smontaggio, il ri- 
montaggio e la revisione della parte pertinente del presidio. Per questo è stata prevista una voce a codi- 
ce che indica l’equivalente del lavoro di smontaggio, rimontaggio e revisione. 


MODELLI DI GESSO 


Per ogni presidio nuovo e per ogni sostituzione e riparazione, per la costruzione del quale è necessario il mo- 
dello di gesso negativo e positivo, questo è stato indicato in ciascuna delle descrizioni ed è compreso nel 
prezzo a codice. 
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DETRAZIONI 


Sono state previste, per i tutori di arto inferiore, delle voci di «detrazione». 

Tale inserimento è dovuto al fatto che, nonostante che la tecnica ortopedica moderna sia ormai orientata al- 
ia adozione di materiali diversi e superiori all'acciaio al carbonio, questo tipo di materiale viene ancora im- 
piegato. 

Pertanto, la voce detrazione deve essere applicata nei casi dei tutori per arto inferiore costruiti in acciaio al 
carbonio. 

Per tale voce di detrazione, è stato assegnato un apposito numero di codice e l'inserimento nel 
nomenclatore-tariffario è stato previsto al termine dell'argomento: Apparecchi Ortopedici per arto inferiore. 


TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA DEI PRESIDI DALL'ORDINE 


PLANTARI E RIALZI mesi 1 
CALZATURE ORTOPEDICHE mesi 5 
APPARECCHI PER ARTO INFERIORE mesi 2 
APPARECCHI PER ARTO SUPERIORE mesi 2 
APPARECCHI PER TRONCO mesi 2 
PROTESI DI ARTO INFERIORE mesi 5 
PROTESI DI ARTO SUPERIORE mesi 3 
AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE E CARROZZELLE mesi 2 
PROTESI ACUSTICHE mesi 2 
PROTESI FONETICHE E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE mesi 2 
PROTESI OCULARI mesi 2 
PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI mesi 2 
PROTESI FISIOGNOMICHE mesi 1 
AUSILI PER INCONTINENTI mesi ‘1 
RIPARAZIONI mesi 2 
CODIFICAZIONE 


Tutti i presidi, aggiuntivi e riparazioni descritti nel presente nomenclatore-tariffario, portano un numero di co- 
dice formato da sette cifre per ia loro individuazione meccanografica. 
Il significato di tali cifre è stato così previsto: 
a) le prime due cifre hanno il significato di stabilire la famiglia di appartenenza del presidio: 
11. PLANTARI 
12. RIALZI 
14. CALZATURE 
16. APPARECCHI PER ARTO INFERIORE 
17. APPARECCHI PER ARTO SUPERIORE 
18. PROTESI PER TRONCO 
19. PROTESI DI ARTO INFERIORE 
20. APPARECCHI DI ARTO SUPERIORE 
22. AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE E CARROZZELLE 
24. PROTESI ACUSTICHE 
25. PROTESI FONETICHE E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE 
26. PROTESI OCULARI 
27. ACCESSORI PER PROTESI, APPARECCHI E CALZATURE . 
28. PRESIDI ADDOMINALI 
29. PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI 
30. PROTESI FISIOGNOMICHE 
31. AUSILI PER INCONTINENTI 
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b) le seconde due cifre hanno il significato di stabilire vari tipi di apparecchi o protesi raggruppati in cia- 
scuna famiglia: 
.01. .03. .05. tipo di apparecchio 


.81. detrazioni 

.B5. aggiuntivi 

.90. smontaggio e rimontaggio per riparazione 
.91. riparazioni 


c) le ultime tre cifre, che completano il numero di codice, hanno ii significato di definire la particolarità del 
presidio o dell'aggiuntivo, o della riparazione, o del modello di gesso o forma. 


FATTURAZIONE E PAGAMENTO 


| fornitori presenteranno all’U.S.LL competente fattura unica mensile con allegati i seguenti documenti giu- 
stificativi: autorizzazione e dichiarazione di ricevuta dell’invalido e, per i presidi non consegnati direttamen- 
te, ma spediti, gli estremi della spedizione. 

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’invalido sia impossibilitato a ritirare un presidio la cui fornitura sia 
stata regolarmente autorizzata dalla U.S.L. di competenza, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione 
della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell’invalido, nei seguenti termini: 

— 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale delia fornitura per i presidi pronti per la prova; 

— 100% (cento per cento) dell’importo totale della fornitura per i presidi pronti per la consegna. 

Prima di procedere alla fatturazione l'azienda fornitrice darà comunicazione alla U.S.L. di competenza 
dell’impossibilità della prova o della consegna del presidio. L'U.S.L. di competenza provvederà entro venti 
giorni alla verifica del presidio. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, 
l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione nei termini sopraindicati e, per gli apparecchi pronti per la 
consegna, provvederà all'invio degli stessi all'U.S.L. di competenza. 

L'U.S.L. di competenza provvederà al relativo saldo ai sensi della vigente normativa. 


AZIENDE ABILITATE ALLE FORNITURE 


Ai fini della fornitura di presidi con spesa a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, le aziende pubbli- 

che e private debbono, entro 90 gg. dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere l'iscrizione in apposi- 

to eienco regionale. 

Le domande di iscrizione nei predetti elenchi dovranno essere inoltrate alla Regione competente per il terri- 

torio in cui l'azienda ha la sede legale e dovranno contenere gli elementi e la documentazione qui sotto spa- 

cificati: 

a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura per le aziende private; 

b) l'elenco dei presidi prodotti direttamente, dichiarazione dell'azienda di idoneità a produrre i presidi elen- 
cati ed elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione; 

c) elenco dei presidi trattati non compresi nella precedente lettera b); 

d) elenco dei dipendenti addetti alla produzione alla data di presentazione della domanda; 

e) elenco dei titolari dell'azienda e/o dei dipendenti tecnici abilitati per le rispettive arti o attività; 

f) elenco delle eventuali succursali dell'azienda, con l'indicazione per ciascuna di essa delle notizie di cui 
alle precedenti lettere a) b) c) dj e). 

La Regione stabilisce le modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione delle aziende dall'elen- 

co. 

L'iscrizione nell'elenco della Regione in cui ha sede l'azienda consente la fornitura al Servizio Sanitario in 

tutto il territorio nazionale. 


TERMINI DI GARANZIA 


Per tutti i presidi l'azienda fornitrice garantisce la perfetta funzionalità per i seguenti periodi dalla consegna: 
PLANTARI mesi 3 
RIALZI mesi 6 
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CALZATURE masi 6 
APPARECCHI PER ARTO INFERIORE mesì 6 
APPARECCHI PER ARTO SUPERIORE mesi 12 
APPARECCHI FER TRONCO mesi 12 
PROTESI DI ARTO INFERIORE mesi 12 
PROTESI DI ARTO SUPERIORE mesi i2 
AUSILI E PRESIDI PER LA DEAMBULAZIONE mesi 12 
PROTESI ACUSTICHE mesi 12 
PROTESI FONETICHE E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE mesi 12 
PROTESI OCULARI mesi 12 
PRESIDI PER NON VEDENTI mesi 

PROTESI FISIOGNOMICHE mesi 12 
RIPARAZIONI mesi 3 


Le garanzie sopra riportate decadono qualora si verifichino danni non imputabili al normale logorio del presi- 
dio, 

Ciò può essere dovuto a: 

— cause di forza maggiore; 

— variazioni fisiologiche delle misure corporee del portatore; 

— elevata sudorazione dei portatore; 

— danno dovuto all'attività particolare del portatore; 

— Incuria o manomissione del presidio. 

Non rientrano nella garanzia le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione somatica 
del soggetto. 


NUMERAZIONE DEL PRESIDIO (MATRICOLA) 


Ogni presidio deve portare un numero di matricola formato da: data, mese ed anno dell'autorizzazione mede- 
sima (ultime due cifre dell’anno). 

Il numero di matricola va impresso nel presidio in modo visibile ed indelebile, in un punto non asportabile e 
non soggetto a logorio. Nei caso di eventuale sostituzione delia parte del presidio in cui inizialmente è stato 
impresso il numero di matricola, il medesimo deve essere reimpresso sulla parte sostituita. Per le protesi 
acustiche, fonetiche, i presidi per la comunicazione, orologio tattile e macchine dattilo-Braille vale il numero 
di matricola già impresso sull’'apparecchio. Per le calzature su misura, il numero di matricola deve essere 
apposto traforando la fodera delle calzature sul fianco del calcagno a cm. 2 dalla suoletta oppure punzonan- 
do la suoletta di montatura in sede falangea. Per le calzature di serie, il numero di matricola va impresso sot- 
to la suola in prossimità del tacco. 

Per gli ausili deambulatori e i presidi per la deambulazione vale il numero di matricola inciso dalla casa co- 
struttrice oppure la data, il mese e l'anno dell'autorizzazione scritta con penna elettrica. 

Sono escluse dalla numerazione le protesi oculari, le protesi fisiognomiche, gli ausili per incontinenti e gli 
ausili per non vedenti ed ipovedenti. 


PREZZI E CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DEI PRESIDI 

| prezzi indicati nel nomenclatore-tariffario dovranno essere rispettati da tutti gli Enti committenti, in quanto 
il prezzo indicato garantisce il livello qualitativo del prodotto. Sono di seguito indicate le caratteristiche qua- 
litative dei materiali: 

ACCIAIO AL CARBONIO 

Per strutture portanti con buona resistenza meccanica. 


Carico minimo di rottura a trazione: R= 65 Kg./mmaq. 
Necessita di protezione superficiale contro la corrosione. 
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ACCIAIO INOX 


Per strutture portanti con buona resistenza meccanica. 
Carico minimo di rottura a trazione R=65 Kg./mma. 
Buona resistenza alla corrosione in nebbia salina secondo UNI 3666 e 5687. 


ALLUMINIO PER PLACCHE, VALVE, DOCCE 

Lamiera malleabile per applicazioni a bassa resistenza meccanica. 
Carico minimo di rottura a trazione: R=9 Kg./mmq. 

Necessita di protezione superficiale contro la corrosione. 
ALLUMINIO PER STRUTTURE PORTANTI 

Trafilati in fega con buona resistenza meccanica. 

Carico minimo di rottura a trazione: R = 30 Kg.inma. 

Necessita di protezione superficiale contro la corrosione. 
OSSIDAZIONE ANODICA 

Protezione superficiale per alluminio e sue leghe. 


Procedimento secondo UNI 4522-66. 
Spessore minimo: 5 micron verificati secondo UNI 3396-6500. 


PLASTIFICAZIONE 


Protezione superficiale per strutture metalliche. 
Atossicità ai contatto secondo DPR 21/3/73 e successivi e UNI 7035-72. 
Spessore minimo: 0,1 mm. Resistenza allo strappo Kg. .... UNI 4818-74 parte 10. 


VERNICIATURA 


Atossicità al contatto secondo DPR 21/3/73 e successivi e UNI 7035-72. 


TRATTAMENTO GALVANICO 


Cromatura, nichelatura, cadmiatura su materiali ferrosi. 
Procedimento secondo UNI 6160. 
Spessore minimo 20 micron. 


POLIETILENE IN LASTRE 


Per invasatura o prese sul corpo umano. 

Densità: 0,95 gr.icmq. DIN 53479. 

Resistenza alia rottura: 315 Kg.icma. iISO/DR 468. 

Resistenza alla trazione: 240 Kg./cmq. DIN 53455. 

Non tossicità al contatto: DPR 21/3/73 e successivi e UNI 7035-72. 
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LEGNO 


Salice, obeC e pioppo. 
Privo di difetti secondo UNI 3016 stagionato al naturale. 
Umidità non superiore al 14%. 


PELLAME 


Per invasature o prese sul corpo umano. 
Cuoio di spalla per selleria. 

Concia vegetale. 

Spessore: 2+3 mm. 

Pellame: 1* e 2° scelta. 


PELLAME PER TUTORI 


Cinturini, rivestimenti con funzioni contentive. 
Groppone o spalla macello nazionale per selleria. 
Concia al cromo. Colori vari all'anilina. 

Groppone spessore: 2+3 mm. 

Spalla spessore: 2 + 2,5 mm. 

Pellame di 12 e 22 scelta. 


PELLAME PER PROTESI 


Cinturini, sospensioni, cosciali, ecc. 
Groppone macello nazionaie per selleria. 
Concia al cromo. Pigmentato. 

Spessore: 25+3 mm. 

Pellame: 1% e 23 scelta. 


FODERAME DI CAVALLO PER SELLERIA 


Concia al oromo. Pigmentato. 
Spessori: 

— leggero 05-+0,7 mm. 

— medio pesante 0,7 + 0,9 mm. 
Pellame di 1° e 2° scelta. 


PELLAMI PER CALZATURE 


Vitelli e capretti pieno fiore. 
Concia al cromo o anilina. 
Spessore: 

— leggero 0,6-+0,8 mm. 

— medio 1+1,1 mm. 

— pesante 1,1+1,3 mm. 
Pellame di 1* e 2* scelta. 


Nappa tipo glacé 
Concia al cromo spessore: 0,6 a 0,8 mm. 
Pellame di 1* e 2* scelta. 
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Foderame di cavallo, vitello e capra 
Concia al cromo spessore: 

— leggero 0,5+0,7 mm. 

— medio pesante 0,7 +0,9 mm. 
Pellame di 1* e 2* scelta. 


CUOIO GROPPONE MACELLO NAZIONALE PER SUOLE 


Concia al cromo. 
Spessore: 

— per donna 3+4mm. 
— per uomo 4+5,5 mm. 


CUOIO SPALLA PER SUOLETTE, CONTRAFFORTI, FORTI RIGIDI E PUNTALI 


Macello nazionale. Concia al cromo. 
Spessore: 

— contrafforti 2+2,5 mm. 

— forti semirigidi 2+2,5 mm. 

— forti rigidi 25+3 mm. 

Suolette interne e puntali: 18+2 mm. 


BLOCCHI PER TACCHI 
Groppone o croste di groppone. 


SILICONE 


Il silicone deve essere a due componenti e privo di pigmenti di colore; le particelle dei componenti sono 
complementari le une alle altre. Tali caratteristiche evitano l'irritazione della cute anche in presenza di ferite 
aperte. 

La particolare struttura molecolare deve conferire al prodotto caratteristiche meccaniche simili a quelle del 
tessuto cellulare sottocutaneo. Se le caratteristiche sopradescritte sono osservate, permettono l'applicazio- 
ne del silicone senza problemi sulle preminenze ossee consentendo la realizzazione degli spessori desidera- 
ti senza che il materiale riportato scivoli via, come avviene per la resina della laminazione. 


2° Libreria- S.0.G.U. n. 163 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 163 del 14 giugno 1984 


CODICE PREZZO 


PLANTARI (11) 


‘applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal Tecnico abilitato. 
È un presidio ortopedico atto a correggere le deformità o malformazio- 
ne del piede, di sostegno delle volte plantari: longitudinale e trasversa 
o di scarico di punti dolenti. Si suddividono in plantari su misura, plan- 
tari su misura costruiti su forma di serie, plantari modellati su modello 
di gesso, previo rilievo ove necessario di grafico o misura del piede. 


PLANTARE SU MISURA 


Consiste in un plantare prefabbricato, opportunamente corretto, sulla 
base del grafico e delle misure del piede. 

Può essere costruito con i seguenti materiali: 

— cuoi0 rinforzato con sughero 

— materiale sintetico o gomma 


— metallo. 

SEMPLICE 

Di cuoio rinforzato: 

dal'n.‘18:al 5393: Wii uil e i eh Lit 11.01.001 8.400 
dal:n.-34;alin: 46.00 nei dia uengriag te 11.01.003 10.200 
Di materiale sintetico o gomma 

dal:n.18:alni93 ra i aa 11.01.005 11.400 
dal'in:34-al:n.:46.:../05 Gi LA Re 11.01.007 14.000 
Di metallo 

dal:n:-18:alin-99 dcortlgle dali idladie SLA ni ae ae 11.01.009 9.400 
dal'n.:34.alni46:: ian aaa ia beaidrasi 11.01.011 12.300 


CON PIANO INCLINATO UNILATERALE O BILATERALE 


DI cuoio rinforzato 


dal'n:18-al'Mis33. rtl ai dei ae 11.01.013 9.300 
dal'n2.34:al:N./46;:- ili eli eta e a 11.01.015 11.300 
Di materiale sintetico o gomma 

dal'n:18:alin:33--. ie is eee ele 11.01.017 14.000 
dal:n:34:aliM::48 si Ra aaa 11.01.019 15.800 
Di metallo 

dalin:-18:alin: 93 rara riali aiar ata 11.01.021 13.100 
dal'n94/al:n:46:.i0 in 11.01.023 17.000 


CON SCARICO CALCANEARE O SOSTEGNO 


DELLA VOLTA TRASVERSA 

Di cuoio rinforzato 

dal'in.-18:al'n.:93. irpini ara a 11.01.025 15.800 
dal'n.:34:al'in48°%.;iili sla aerei Lea 11.01.027 18.600 
Di materiale sintetico o gomma 

dal n.1B:al'hi33 <.pilicli siano ae SR ara 11.01.029 17.000 
daln::34/al:in; 460%. ere ita 11.01.031 20.800 
DI metallo 

dalin. 18/al:n-99" le rea 11.01.033 18.800 


dalin34:al'M 1460. ir 11.01.035 22.300 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 163 del 14 giugno 1984 


CON BORDI LATERALI, AVVOLGENTE 


DI cuoio rinforzato 
dal n. 18 aln.33.............00000+ Caio ana cale a SEA 
daln.:34.:al'n.:46iai rari eo alia 


Di materiale sintetico o gomma 
dal'n:18:alin:33 re EL A n ii ina 
dal'inz34:al:n 46: [illa teli aa 


Di metallo 
dal'n-18:aln 99 
‘daln.94:alinz46 i AI RT RIINA Lt 


PLANTARE SU MISURA COSTRUITO SU FORMA DI 


Consiste in un plantare modellato su forma di serie opportunamente 
corretta costruito interamente su misura previo rilievo del grafico e del- 
le misure del piede, compresi eventuali piani di correzione o scarico se- 
condo la prescrizione. Può essere costruito corì i seguenti materiali: 
— cuoio rinforzato con sughero 
— materiale sintetico o gomma 


MODELLATO CON PIANI INCLINATI O SCARICO O SOSTEGNO 


DI cuoio rinforzato 
dalin:-18/aln: 393: ala ea 
dal'n:94al'n:46:.:,. iaia 


Di materiale sintetico o gomma 
dal'n.18.aln:99 aliene allea aan 
daln:34al' 48. aL ele ereelio e 


11.01.037 
11.01.039 


11.01.041 
11.01.043 


11.01.045 
11.01.047 


11.03.001 
11.03.003 


11.03.005 
11.03.007 


—————_—_____-+-€ 
_—___r—_—_—r——_————————_—TtT;EF +y<yyyxrcxcxcxx;[kk:ttTttùt_<____IO 


28.400 


32.300 
35.000 


28.500 
30.700 
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PLANTARE MODELLATO SU MODELLO DI GESSO 


Consiste in un plantare modellato su modello di gesso negativo o posi- 
tivo o materlale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del 
grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani dì correzione 
scarichi o sostegni secondo la prescrizione. Può essere costruito con i 
seguenti materiali: 

— cuoio rinforzato elo sughero 

— materiale sintetico o gomma 


— metallo 

MODELLATO 

Di cuoio rinforzato, con piani inclinati o scarico o sostegno 

dal'n.:18:al'n.:9. ela e ia 11.05.001 48.400 
dalin:34 alin: 4600. n AI ea 11.05.003 52.200 
Di materiale sintetico o gomma 

dat:n.1B:al:0,33 Cnn ae lie 11.05.005 50.000 
dal'ni'dd’al'n:460 2 ital iaia 11.05.007 54.900 
Di metallo 

dal n-18:al N93: dotte e eda ita 11.05.009 49.700 
dalin:34-al'n.:46.;.: ir elusiphiaria sie ia Li eo 11.05.011 52.300 


MODELLATO CON BORDI LATERALI AVVOLGENTE, CON PIANI 
INCLINATI O SCARICO O SOSTEGNO 


Di cuoio rinforzato 


dalin:18:alin593. ieri ip eee deal 11.05.013 65.000 
dalliri::94:Al:N468: .i alari i Ra lin AERIA a 11.05.015 66.600 
Di materiale sintetico o gomma 

dalin::18:al:n993%.- ia e BOARA La 11.05.017 54.900 
dal'n::94:al N46 LI LERNIA e ea 11.05.019 60.900 
Di metallo 

dal'm.18/alN.39 iii i iii a 11.05.021 52.300 
dal:n:34:al'in:46/.iv co estierale a 11.05.023 58.500 
AGGIUNTIVI 

Sottopiede in pelle o tessuto di rivestimento al plantare di materiale 

sintetico o di gomma o di metallo ..............L 11.85.001 5.700 
RIPARAZIONI 

Adattamento 11.91.001 5.400 


Sostituzione sottopiede: 
— parte superiore 11.91.003 3.900 


— parte superiore ed inferiore ............... 11.91.005 7.200 
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RIALZI (12) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilita- 
to. 

È un presidio ortopedico atto a compensare un accorciamento di un ar- 
to inferiore. 


RIALZO MODELLATO SU MODELLO DI GESSO 


Opportunamente adattato alla forma dei piede, costruito su modello 
gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stiliz- 
zato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede e della gamba. 
E costituito da: 

— suoletta di cuoio 

— spessore di compenso in sughero o materiale sintetico 

— cono senza avampiede di riempimento (non compreso) 


TOTALE INTERNO SU MISURA 


Fino a cm. 2 compresi: 


dal'n;18:alins993- carie a elit i ahi 12.01.001 56.500 

SERIO TE. IRR PROTO IRE OOO TRIO CORTO RO EST | 12.01.003 62.100 

Da cm. 2 a 4 compresi: 

dal'n-18:aln-:938% oe Lea Ae 12.01.005 63.200 

dal:n:34:a0N-46110 lire ae een De 12.01.007 71.400 

dal:fi::18,alin:33 nba iaia ata 12.01.009 70.200 

dans a4al nico ola ale Ra nai a 12.01.011 80.800 

Oltre cm. 8: 

dal.n-18.ali 330 er La A i RL Alano la 12.01.013 79.800 

dal'n.34 an: 48. ie hei 12.01.015 93.700 

RIALZO TOTALE ESTERNO SU MISURA 

Opportunamente adattato alla forma della calzatura o del tacco (senza 

modello di gesso) 

È costituito da: 

— spessore di compenso 

— suola di cuoio per il rialzo esterno 

TOTALE ESTERNO 

Scoperto: 

fino a cm. 4 compresi: dai n. 18aln.33.......... 12.05.001 25.800 
dal n.34 al n.46.............. 0000 12.05.003 28.900 

da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 18 al n.33 ...........0 0 12.05.015 23.000 
dal n.34 al n. 46............. 0 12.05.017 32.400 

oltre cm. 8: daln. IBS: sila ea 12.05.019 394.900 

dal n.34 aln.46...................00.. 12.05.021 36.600 


Da cm. 4 a 8 compresi: 
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Rivestito: 
fino a cm. 4 compresi: dal n. 18 al n. 33......... 12.05.005 38.400 
dal n.34 aln.46............... alga 12.05.007 45.300 
da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 18al n.33..........---/ 12.05.023 43.000 
dal n.34 aln. 46 ........... fauna ai 12.05.025 49.300 
oltre cm. 8: dal n. 18aln.33............ 0 12.05.027 47.600 
dalin.:34:al:46:\o een 12.05.029 54.200 


RIALZO CALCANEARE INTERNO O ESTERNO SU MISURA 


Fino a cm. 2 

dal'n.- 1B:al'in:330c. ia allena ara 12.11.001 4.300 
dalin. 34 al'in::460> rie LI ar 12.11.003 5.400 
RIPARAZIONI 

Adattamento ................ idoli ese hole Lear hei 12.91.001 4.700 
Sottopiede: >. lui i SA RA ei 12.91.003 3.900 


N.B. Nel caso in cui venga prescritto la sostituzione del rialzo interno, 
in una calzatura già in uso, per tale sostituzione si calcola il prezzo a 
coclice dei rialzo prescritto oltre la maggiorazione di seguito indicata: 


— maggiorazione per rialzo fornito non contemporaneamente alle cal- 
ZAture: cip iaia ee niroadola 14.95.017 15.500 


CODICE PREZZO 


CALZATURA ORTOPEDICA DI SERIE (14) 


Trani 


L'applicazione e ia fornitura di questi presidi è faita dai Tecnico abilitato. 
Di rivestimento o predisposta per plantare, con contrafforti prolungati 
che non comporta né il modello di gesso né la forma. 


BASSA 


dalin:2f-aln:29: cerniere erica DI 
daln:.3Oabn: 32.1: ili Ae 
dal:n.3abM:-9Dcod iti ana Vo iaia ara 
dal:n-=36:aln:98-. acilia aerea 
dal.N:39alN 046 e e tipa 


ALTA 


dal:n.-18:al'in;200;s10/ ein Lune ola 
dalin::21aln. 23: hallo ii La 
dalin: 24:30:26) e a 
dal'n:2/abne29 0. Lia on MAIA Iena 
dal:n-30:al n=322 0 corlniaon ie deri i ace det Lea 
dal'n:33:aln+ 388 ia LANA LN E ERE ot 
dalns9b:al:n: 38 iena e ital ei 
dal:n<99:al' 0:46: guai RL | 


SANDALO ALTO 


daln18alin20%.0nirra iii al i 
dal'n.20alin.: 23 a allieta la 
daln:24ab N20 lea ni dia 
dal n. 27 aln.29.................. cafe ini alati co a 
dan, 90'alin:92 telo een aaa ea 
dal'in:99;aln:35: Lai rire ia Linate 


CON FORTI SEMIRIGIDI O RIGIDI 
ALTA 


dal n: 184% N: 20 iii ip e a 
dal.n.20:alin: 3a al reati 
dal:N:24:0N "280 Ain 
dal:n..27‘aln: 29: poer di ALTA eat 
Fabi: 0a ra Lori a 
dal:in:33:al'N:35 cio AAA Alia aa 
daln.36.aln.38 enti ie ee ni 
dal's99-alm 46): ail elia aiasi 


AGGIUNTIVI 


Vedi aggiuntivi al termine del capitolo «Calzature» e capitolo «Plantari». ! 


14.01.001 
14.01.003 
14.01.005 
14.01.007 
14.01.008 


14.01.009 
14.01.011 
14.01.013 
14.01.015 
14.01.017 
14.01.019 
14.01.021 
14.01.022 


14.01.023 
14.01.025 
14.01.027 
14.01.029 
14.01.031 
14.01.033 


14.05.001 
14.05.003 
14.05.005 
14.05.007 
14.05.009 
14.05.011 
14.05.013 
14.05.014 


Supplem 


ento or 
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CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA (14) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato. 


Per calzatura ortopedica si intende un presidic costruito per: 

— la correzione e contenzione del piede più o meno deformato 
— per mantenere la posizione corretta del piede 

— per rivestimento di un presidio. 


E costituita da: 
— fondo composto da suola e tacco 
— tomaio alto o basso 
— parti correttive: 
— plantare semplice o modellato 
— piano inclinato semplice o doppio 
— speronatura interna o esterna alla suola e al tacco 
— contrafforte prolungato 
— forte rigido c semirigido 
— nalzo 
— molla esterna intra ed extra rotatoria 
— molla posteriore esterna (di Codivilla) 
— molla interna a valva (di Codivilla, modificata) 
— molla intersuola 
— asta mediale o laterale articolata 
— aste mediale e laterale articolate. 


Vengono costruite per le seguenti deformità del piede: 
— piede piatto 

— torto 

— cavo 

— equino 

— talo 

— con amputazione parziale di avampiede 

— congenito malformato. 


Si costruiscono su modello di gesso negativo e positivo del piede op- 
pure su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattata, 
previo rilievo grafico e misure dei piedi (compreso nel prezzo base della 
calzatura). 


Si suddividono in calzatura: 

— di accompagnamento 

— per plantare 

— con forti 

— con rialzo 

— con avampiede 

— con molla esterna intra ed extra rotatoria 

— con molla incorporata posteriore (di Codivilla) 
— con molla interna a valva (di Codivilla modificata) 
— di rivestimento a tutore o protesi 

— di rivestimento a tutore o protesi con rialzo 
— con asta mediale o laterale articolata 

— con aste mediale e laterale articolate. 


DI ACCOMPAGNAMENTO COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura costruita espressamente:su misura per accom- 
pagnare il modello di calzatura ortopedica costruito per l'arto deformato. 


22 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 163 del 14 giugno 1984 


CODICE PREZZO 


Costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adat- 


tata, su scorta del grafico e delle misure, seguendo la forma fisiologica 
del piede (vedi aggiuntivi). 
Bassa 
dal'in."18:alfi:33 rule ee ila li pie bipa lle Aia i 14.11.001 90.400 
dal.n.4:alin./46)0 ira tria Liana 14.11.0039 106.200 
Alta 
dal'nat8:alà98 o) alata gone role ee n 14.11.005 94.900 
dal:ni=34" al n46-: tiri ia Ea ian elena Dea 14.11.007 113.200 
PER PLANTARE COSTRUITA SU MISURA 
Consiste in una calzatura atta a correggere una malformazione del pie- 
de, predisposta al contenimento di un plantare dotato di prescritte cor- 
rezioni: 
— piano inclinato semplice 
— piano inclinato doppio 
— con cuscinetto di scarico calcaneare 
— con cuscinetto di scarico della volta trasversa 
— modellato | 
— modellato con bordi laterali. 
Può inoltre portare una prescritta speronatura alla suola ed ai tacco in- 
terna o esterna. 
È costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente 
adattata, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, oppure su 
modello di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato, nel ca- 
so in cut sia richiesto un plantare modellato su misura (vedi aggiuntivi). 
Bassa 
dal'n-18:al.n:93. rep oriali celare ele 14.15.001 98.400 
dal'n:34:ahA 4600 SIA EAT LE 14.15.003 116.400 
Alta 
dal n. 18aln.33.............. iaia Sala ie e 14.15.005 102.400 
dal.n:34al'n. 46.0.) ra n e a 14.15.007 122.700 
CON FORTI RIGIDI O SEMIRIGIDI COSTRUITA SU MISURA 
Consiste in una calzatura atta a correggere ulteriormente la deformità 
grave del piede e del ginocchio, in rinforzo alle altre correzioni non suf- 
ficienti, singolarmente, a mantenere un atteggiamento corretto dell'ar- 
to, bloccando l'articolazione tibio-tarsica. 
È costituita da: 
— calzatura ortopedica su misura 
— forti rigidi o semirigidi 
— altre correzioni (plantare, rialzo, ecc. vedi aggiuntivi) 
— costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo o 

materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del gra- 

fico e delle misure del piede (vedi aggiuntivi). 
Alta 
Fal; 18:aln.:99v) eee a 14.21.001 113.900 


dal n. 34 al n. 46 .............. aaa pe ii ci 14.21.003 135.100 
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PER DEFORMITA COMPLESSE COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura atta a correggere o sostenere un piede con 
malformazioni gravi non emendabili con protesi, quali: 

— piede equino varo supinato addotto 

—. piede pronato abdotto 

— prede deforme da grave malformazione congenita. 


E costituita da: 

— calzatura ortopedica su misura, alta 
— forti rigidi o semirigidi 

— altre correzioni, comprese nel prezzo. 


Costruita su modello gesso negativo o positivo o materiale sintetico ©’ 


opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del 
piede (compresi nel prezzo). 


Per piede equino varo supinato addotto: 
daln:18:al'N-39 Lilia iaia lego ga be it 
daln:-3dal'n 46. ei e 


Per piede pronato abdotto: 
dal'n:18:al n.33: 04 eeaiaaere pleeieea 
dal'n::34al'ne46: i ii aaa 


Per piede deforme da grave malformazione congenita: 
dal n. 18 aln.33........../ ene Pia va 
dal:n:34:alN:46:/}/rcno e iene lento la ia 


CON RIALZO COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura atta a compensare un accorciamento dell'ar- 
to. 


È costituita da: 

— calzatura ortopedica su misura 

— forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati 

— nalzo interno opportunamente modellato 

— tomaio di altezza adeguata al rialzo. 

È costruita su forma di legno o modello di gesso negativo o positivo o 
materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico 
e delle misure del piede comprendente anche l’accorciamento dell’arto 
(vedi aggiuntivi). 


Con rialzo fino a cm. 2 compresi 


Bassa 
dalim.-18:al'n; 399: Pale rolapaneiiaieaa 
dal'n.34aln-45- Lila enel ea 


Alta 
dal'n.18'alm:33 israel era 
dal n.34 al n.46... AREE 


14.23.001 
14.23.003 


14.23.005 
14.23.007 


14.23.009 
14.23.011 


14.25.001 
14.25.003 


14.25.005 
14.25.007 


274.000 
302.200 


253.200 
282.900 


184.600 
207.700 


130.200 
154.500 


134.500 
161.100 


Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi 


Bassa 
dal n. 18aln.33......... RR OE DO 
daln-34%al:N46/ iaia 


Alta 
dal n. 18aln.33..... Lena i lettino 
dalin::34°alin;46;..c0;. gle a E ae Lote allieta palin 


Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi 


Alta 
dal:n:18-aln.;93 ru lnvi aeliei eieiia 
dal'n:34:al'N:46:.0. (i fanti ela e ee 


Con rialzo oltre cm. 8 


Alta 
dalin.1Balin98 alal aan bk ale 
dal'n-34.al'n: 46: aiar eine i aa 


CON AVAMPIEDE COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura contenente un opportuno riempimento di com- 

pletamento del piede parzialmente o totalmente amputato delle dita. 

È costituita da: 

— calzatura ortopedica su misura 

— forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati 

— avampiede estetico modellato 

— costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo 0 
materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del gra- 
fico e delle misure del piede (vedi aggiuntivi). 


Bassa 
dalin-18aln Iurilli Riel lisa 
dal'n:94-almn- 46/0 ela ie Erli 


Alta 
dal'n;18aln.;93; irta ia IRA ea 
dal:n.34falin:46 dii aa et ide E rea 


CON MOLLA COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura costruita per sostenere un piede ciondolante 
per effetto di paralisi dell'estremità dell'arto o in opposizione alla ten- 
denza alla intra ed extra rotazione dell'arto medesimo. 
È costituita da: 
— calzatura ortopedica su misura 
— una molla di acciaio o: 

— posteriore incorporata al tomaio posteriore (di Codivilla) 

— Interna a valva (di Codivilla modificata) 

— esterna pei la intra ed extra rotazione applicaia ai iacco 
È costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo o 
materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico 
e delle misure del piede. 
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14,25.009 
14.25.011 


14.25.013 
14.25.015 


14.25.017 
14.25.019 


14.25.021 
14.25.023 


14.31.001 
14.31.003 


14.31.005 
14.31.007 


129.400 
146.200 


141.300 
171.600 


162.900 
196.700 


193.700 
232.400 


144.800 
181.400 


150.000 
194.000 
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Con molla posteriore (di Codivilla) 


Bassa 


dal:n;:18/alin:33: a nati eee 
dal n.34 al n. 46... 


Alta 


daln.iBral'n’39; ani bee det Lara 
dal.n.34:aln 46%) ra la i ino fee so Re dia 


Con molla intema a valva (di Codivilla modificata) 


Bassa 


dalin:-18'alin.<39%. ci ae dilata espressa 
dal n. 34 al n. 46... Sia gati en 


Alta 


dal:n:18/alM;:93 ii area a e i 
dal n.34 al n. 46 .......... ale ao n 


Con molia per l’intra ed extra rotazione 


Bassa 


dal:n:18aln:39/ elia iii onice) dai 
dail.mi./34/alin: 460 11 Lille allerta 


Alta 


dal:n-18:aln:39:; a RR ee an 
daln<34al.n46:1 elle a piane e 


DI RIVESTIMENTO A TUTORE O PROTESI COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura ortopedica costruita per rivestire un tutore od 


una protesi con o senza rialzo. 


E costituita da: 

— calzatura ortopedica su misura 

— forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati 
— avampiede estetico modellato 


— tomaio di altezza adeguata all'eventuale rialzo del tutore o protesi 
— costruita su modello di gesso negativo e positivo, opportunamente 
stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure della parte termi. 
nale del tutore o protesi, oppure su forma di legno o materiale sinte- 


tico opportunamente adattata (vedi aggiuntivi). 


Di rivestimento a protesi su forma di legno o materiale sintetico 


Bassa 


dal'n:-18-aln.:93-: iii eli iaia 
dal'ni:34:alN548::0 ie RO cain 


Alta 


daln.18:aln:93 cerato bizsla egli aaa, 
idal'in:34/al-M:4607%.. iper hole ele 


14.35.001 
14.35.003 


14.35.005 
14.35.007 


14.35.009 
14.35.011 


14.35.013 
14.35.015 


14.35.017 
14.35.019 


14.35.021 154.900 
14.35.023 165.300 
14.41.001 110.800 
14.41.003 124.900 
14.41.005 118.600 
14.41.007 131.400 
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Di rivestimento a tutore o protesi per amputazione parziale di piede 


Rasca 
Passa 


dala 18:40:93 feta e ReA pr R 
dal n.340 140 eee ea 


Alta 
dal'p:18:abn-39 rho rorhi Lai Redi 
dal:n.34al'n346%00 ilo vedi lakilaa DAS bio arena, 


14.41.009 
14.41.011 


101.800 
122.700 


14.41.013 
14.41.015 


107.500 
128.800 


Di rivestimento con rialzo del tutore fino a cm. 2 compresi 


Bassa 
daln.18ralin I9 o del Lap eee ie 
dal:n-34:al:m:46:/3 i ro e a 


Alta 
dal'in16:al/ Ned’. ciro tr iileaiaa ete  aL A 
dal n:34:20M:46: fieri Pea aloni peas 


14.41.017 
14.41.019 


108.500 
129.100 


14.41.021 
14.41.023 


112.900 
142.600 


Di rivestimento con rialzo del tutore da cm. 2 a cm. 4 compresi 
Alta 


dal'n; 164-385 dii il Lele delia Sa 
dalln.:34almv 460 Coni, iaia al La nl 


128.800 
157.400 


14.41.025 
14.41.027 


Di rivestimento con rialzo del tutore da cm. 4 a cm. 8 compresi 


Alta 
Haln.18'alN599% colei a i at 
dal n. 34 al n. 46... PARA dirlo pai Re 


14.41.029 147.300 
14.41.0831 175.100 


14.41.0393 171.000 


Di rivestimento con rialzo del tutore oltre cm. 8 
Alta 


dali. 8:atn: 99 el Lele fai 
dal: S4alh:48 tie elia COMA SO a 


ti 


14.41.0395 204.300 


NB. il rialzo si intende riferito al tutore e non alla calzatura. 


CON UNA O DUE ASTE LATERALI ARTICOLATE COSTRUITA 
SU MISURA 


Consiste in una calzatura atta a rafforzare la parte inferiore dell'arto, 
piede compreso, affetto da insufficienza nelle articolazioni tibio-tarsica 
e sotto-astragalica. 

È costituita da: 

— calzatura ortopedica alta costruita su misura 

— forti rigidi 

— asta unilaterale o bilaterale articolata applicata alla calzatura 

— eventuali correzioni (plantare, rialzo, ecc. vedi aggiuntivi) 

— costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo o 
materiale sintetico del piede e della gamba, opportunamente stiliz- 
zato, previo rilievo del grafico del piede e delle misure del piede e 
della gamba (vedi aggiuntivi). 


Con asta unilaterale mediale o laterale 


Alta 
lit] 


dal n. 18 al n.33... 
dal n.34 al n. 46............... 


14.45.001 211.800 
14.45.003 240.600 


«L|———@—_—_y——_—È—@È—_——— —_—__————Ò&@_mT—————————_—__-@—@ÉÈ@È@r———@r——@#r71t 
_——m————mr——_mL————————_———————T———__—yU —————————————— 
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Con aste mediale e laterale 


Alta 
dal'n..:18aln 33: ie LD ALe tp 14.45.005 252.500 
dal:n:.34:at'n:468- Lili ia a ao 14.45.007 282.200 


CONTENTORE DI COMPLETAMENTO DEL PIEDE 


{ghetta di contenzione) 


I 

Consiste in un contentore di cuoio rinforzato e pelle, foderato, che ha 
lo scopo di avvolgere completamente o parzialmente il piede deforma. 
to o amputato, fino oltre alla caviglia, portandolo alla misura, in lun- 
. ghezza, del piede sano; correggerne la deformità in modo che sul con- 
tentore medesimo possa essere indossata la calzatura di rivestimento, 
costruita su misura e su modello di gesso negativo e positivo o mate- 
riale sintetico, opportunamente stilizzato, rilevato sul contentore mede- 
simO. 

Costruito su modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico 
del piede e della gamba, opportunamente stilizzato, previo rilievo del 
grafico del piede e delle misure del piede e della gamba. 

E costituito da: 

— valva avvolgente con allacciatura 

— forti rigidi o semirigidi 

— rialzo modellato 

— avampiede modellato di riempimento 

— molla di acciaio intersuola 


Senza rialzo e senza avampiede di riempimento 


daln.-18:al'N:93 ie ani A ole RA 14.51.001 63.300 
dalin:34 21:48; iaia RA ea 14.51.003 71.700 
Senza rialzo e con avampiede di riempimento 

dall: 18.A1:N:93 i an Rae na e 14.51.005 97.500 
dal'n;:34.40N: 46. la 14.51.007 109.400 


Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi con avampiede di riempimento 


dal:n:18:aln:93 ii ae nai Ca aiaa 14.51.009 110.000 
dal: 34a10:460-: + il dada 14.51.011 136.500 
Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi con avampiede di riempimento 

dal'n:18'al:n-:939 eterea aio aan 14.51.013; 121.900 
dal'ni:94al N. 46.. ii nia 14.51.015 139.100 
Con rialzo oltre cm. 8 con avampiede di riempimento 

dallini. 18:al:n:39%. pollon ria 14.51.017 134.800 
dal'n:.94al:N:461. arti rate ina 14.51.019 152.600 


N.B. Sopra il contentore di completamento del piede deve poter essere 
calzata la scarpa di rivestimento (non compresa nei prezzi anche quan- 
do sia fissa alla ghetta) costruita su modello di gesso negativo e positi- 
vo rilevato sul contentore stesso indossato dal paziente. 
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Doppia-suola:. i.e 
Fodera in materiale morbido . 
Fodera in pelo di agnello... 
Forte laterale, rigido e semirigido .............. 0 
Forte totale, rigido o semirigido . LL... 
Mezza suola antisdrucciolo LL... 
Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo . .... 
Molla: 

— esterna posteriore (di Codivilla) ........... 
— interna a valva (di Codivilla modificata) ....................... 
— esternaaspirale a «Un... 
— esterna a doppia spirale .............. 
— extra edintrarotatoria 
=" Vi NIersuoslan icon ie iaia ona 
Speronatura alla suola ed al tacco ................. 
Stivale (addizionale alla calzatura ortopedica) .................... 
Suola e tacco antisdrucciolo . LL 
Suola e tacco tipo carro armato .............. e 
Suoletta di feltro interna... 
Tomaio più alto del normale: 

=. ;da.emM.15-finòla:cmi 25 ori Ande Earle 
ONE cm 20 Le a ae Lear 


N.B. Con riferimento ai codici 14.85.037 e 14.85.039 si precisa che ia mi- 
sura del tomaio parte dal calcagno fino al bordo del tomaio medesimo 
con esclusione dell'altezza dell’eventuale rialzo interno il cui prezzo è 
già stato compreso nel calcolo del costo della calzatura con rialzo. 


RIPARAZIONI 


Smontaggio e rimontaggio del tacco .................... 
Smontaggio e rimontaggio della suola ................... 
Asta mediale o laterale articolata, da applicare alla calzatura: 

— unilaterale 

— bilaterale 

Cuscinetto di scarico calcaneare o per volta trasversa ............. 
Molla: 

— esterna posteriore (di Codivilla) .................... 
— interna a valva (di Codivilla modificata) ....................... 
— esterna a spirale .............. 
— extra edintrarotatoria ............... ei 
et IMEFSUOla cea ae at 


Risuolatura parziale (sostituzione della mezza suola fino ai metatarsi e 
del solo SOprataCco) .............. 
Risuolatura totale (sostituzione della suola fino sotto alla parte anterio- 
re del tacco e del solo sopratacco) ..................... 
Hiooo lea e al ila Lin Rai ni 


Sostituzione fodera interna posteriore ................ 
Sattoniede: 


te 1013(0.0, aio 


Se eee e enna 


CODICE PREZZO 


14.85.037 
14.85.039 
14.85.041 


14.90.001 
14.90.003 


14.91.001 
14.91.003 
14.91.005 


14.91.007 
14.91.009 
14.91.011 
14.91.013 
14.91.015 
14.91.017 


14.91.019 
14.941.021 
14.91.023 
14.91.025 


14.91.027 
14.91.029 
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CORNICE | PREZZO 


APPARECCHI ORTOPEDICI 
PER ARTO INFERIORE (1€) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato. 
Gli apparecchi ortopedici si dividono in: 


— DOCCE — TUTORI PER CAVIGLIA 

— STECCHE — TUTORI PER GAMBA 

— STAFFE — TUTORI PER GINOCCHIO 

— DIVARICATORI — TUTORI PER ANCA 
DOCCE 

Per alluce 


È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito 
oppure di platica per la contenzione dell’arto e allacciature, modellata 
sul paziente. 

— su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 


ziente 51.000 
Per caviglia 

È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito 

oppure di plastica per la contenzione dell'arto e allacciature. 

Realizzata su modello di gesso negativo e positivo: 

— figida con piede ................ 16.01.005 110.000 
c.S. Su Misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 

ziente 16.01.007 85.100 
Per ginocchio 

E costituita da una doccia di alluminio plasticato o o verniciato o rivesti- 

to oppure di plastica per la contenzione dell'arto e ailacciature. 

Realizzata su modello di gesso negativo e positivo: 

— rigida senza piede ............. 16.01.009 145.900 
C.S. SU misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 

ziente 16.01.011 135.900 
—ifigida:con-piede”x ul escalation 16.01.013 167.800 
c.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 

ziente 16.01.015 150.000 
Per ginocchio fiesso 

È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito 

oppure di plastica per la contenzione dell'arto e allacciature. 

Realizzata su modelio di gesso negativo e positivo: 

— figida Senza piede ........-...... ii 16.01.017 175.200 
c.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 

ziente 16.01.019 159.200 
— rigida con piede ................../L 00 16.01.021 173.300 
c.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 

ziente 16.01.023 168.200 
Pelvipodalica 

È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito 

oppure di plastica per la contenzione degli arti e allacciature. 

Realizzata su modello di gesso negativo e positivo. 

— unilaterale 16.01.025 265.300 
C.S. SU misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 

ziente 16.01.027 184.100 
— bilaterale 16.01.029 376.700 
C.S. SU misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 

ziente 16.01.031 249.800 


Libreria - S6O.G.U n. 163 


eee e n 
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AGGIUNTIVI 


Articolazione posteriore per doccia pelvipodalica ................. 
Articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo .................. 
Asta di divaricazione registrabile per doccia pelvipodalica .......... 
Rinforzo sottocalcaneare per deambulazione ............-.000 
Articolazione per ginocchio libera bloccabile ..................... 
Settore o tenditore per regolazione . 0... 


RIPARAZIONI 


Allacciatura elemento MODIle LL... 
Allacciatura elemento fisso Li 
Cinghia ed attacco con fibbia... 
e all acco. Con .fibbla! cosi sa linee Arie lesiobla 
— Ginohia”es esta poati ara a LA aa pi 
Rivestimento per doccia: 

= (Peralta, rinite a ae i RR 
— per caviglia 

— per ginocchio e ginocchio flesso senza piede ................. 
= C,8, CON PIECE: a a 


STECCHE 


E costituita: 
— da elementi di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di 


intera 
piastica 


— cerchielli e plantare di analogo materiale 
— opportune allacciature 


— costruita su misura con componenti predisposti direttamente adat- 


tati sul paziente. 
Per ginocchio valgo O Varo LL... 


RIPARAZIONI 


Allacciatura elemento mobile... 
Allacciatura elemento fisso LL... 
Cerchiello 

Cinghia ed attacco con fibbia... 
ir attacco con'fibbla’:a. nato anile e a 
= CINGRIA sto PARE A E TA AIA RA e 
Plantare 


STAFFE 


DI SCARICO O THOMAS 


È costituita da: 

— telaio di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica 

— anelio chiuso o apribile di resina o di acciaio con inserito appoggio 
ischiatico 


CODICE 


16.85.011 


16.91.001 
16.91.003 
16.91.005 
16.91.007 
16.91.009 


16.91.011 
16.91.013 
16.91.015 


- 16.91.017 


16.91.019 
16.91.021 


16.05.001 


16.91.051 
16.91.053 
16.91.055 
16.91.057 
16.91.059 
16.91.061 
16.91.063 


PREZZO 


63.200 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 163 del 14 giugno 1984 


CODICE PREZZO 


— registrabile in altezza nella parte inferiore di appoggio 

— rivestimento antisdrucciolo nella parte inferiore di appoggio 
— trazione elastica al piede 

— cono senza dispositivo bloccabile di articolazione all'anca 
— cintura addominale. 


Con-anello:ChiUso:is,. pr RE LE AR 16.11.001 89.300 
Con anello apribile ........ REA ee a nie ai 16.11.003 121.100 
Con anello apribile e articolazione all’anca, con cintura addominale .. 16.11.005 173.200 
Con anello chiuso per arto abdotto, scarico a terra perpendicolare, regi- 

strabilé.--utelhole te ielani Loi aa e ani eat 16.11.007 231.700 
c.s conanetto apribile ..........LL. Lie 16.11.009 249.900 


PER APPARECCHI GESSATI 


È costituita da: 

— telaio di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica 
— alette metalliche per fissaggio al gesso 

— mnvestimento antisdrucciolo nella parte inferiore di appoggio. 


Livello: gamba: cutolo aerea 16.11.015 35.700 
EIiVello: coscia. ai Leila Te aa ta 16.11.017 41.400 
DETRAZIONE 

Per staffa costruita in acciaio al carbonio plasticato o verniciato ..... 16.81.001 — 15% 
AGGIUNTIVI 

Articolazione coxofemorale con cintura e bloccaggio .............. 16.85.101 89.700 
Contentore imbottito per GINOCChIO ........... ir 16.85.103 36.500 
Cosclale:di CUOIO: ii ea ta 16.85.105 118.400 
Cosciale.di plastica... i. ia Rete 16.85.107 79.600 
Trazione elastica al piede .............- Lerro 16.85.109 16.400 
Articolazione al ginocchio, bloccabile ........... LL 16.85.111 81.800 
RIPARAZIONI 

Cintura addominale ........... Lera dad inttaa 16.91.101 19.900 
Rivestimento antisdrucciolo ......- Lecter nerina 16.91.103 8.600 


Trazione elastica al piede ........... eee rice renero 16.91.105 16.600 
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DIVARICATORI 


Di acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o alluminio anodizzato 

oppure di plastica. 

Opportune allacciature. 

Fisso. astelalo” csrl pai i eee 16.15.001 
Fisso a cuscino o a mutandina ............ 0 16.15.003 
Articolato all’anca ad ampiezza registrabile ............0 | = 16.15.005 
Prefabbricato di plastica e metallo... 16.15.007 
Per calzature, intra-extra rotazione e divaricazione regolabili ......... 16.15.011 


AGGIUNTIVI 


Gancio intercambiabile con scarpetta per trazione: 
— unilaterale 16.85.151 
— bilaterale 16.85.153 


Gancio intercambiabile con zampale per trazione: 
— unilaterale 16.85.155 
— bilaterale 16.85.157 


RIPARAZIONI 


Gancio intercambiabile per trazione LL... | 16.91.151 12.800 
Scarpetta per trazione 0... 16.91.153 16.400 


Zampale:per trazione... line RE e ee aa 16.91.155 16.400 


TUTORE PER CAVIGLIA E GAMBA 


E costituito da: 

— struttura di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza o plastica, 
con o senza sandalo 

— contentore di cuoio, di stoffa 0 di plastica con allacciatura anterio- 
re o laterale 

— costruito su modello di gesso positivo e negativo. 


Con sandalo rigido 


a giorno, rivestito o plasticato .............- 16.21.001 246.000 
CON'CONENIOPO ira PE 16.21.003 331.000 
C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

paziente. sic rele naar ini lai 16.21.005 202.700 
Con sandalo articolato 

a giorno, rivestito 0 plasticato ..............- 16.21.007 271.100 
con contentore 16.21.009 320.100 
C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sui 

Paziente: voi ii ae DI a RA 16.21.011 237.500 
Con rialzo rigido 

a giorno, rivestito o plasticato ............/.0./00// 16.21.013 278.500 
CON CONTENCOre: iii. ar 16.21.015 416.500 
C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 


Paziente: LARDO IA Ra a 16.21.017 220.600 


————————_—_—_—_—_—+—+——-F_-__-———————111_e1__————m1m1_nmÒ—n_z—r———____È_Èr—_—__—_——__ trò@ 
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16.21.019 
16.21.021 


Con rialzo articolato 

a giorno, rivestito o plasticato ............ 
con: contentore uc. iran ie ae th 
C.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente iaia ia i nt aa eta et 


16.21.023 


Rigido fino all’articolazione malleolare 

a giorno, rivestito o piasticato ........... 
COM: CONENCOre: spie pi E A PR e a 
C.s. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente: pinoli bibcalneri ila al Pai da 


16.21.025 
16.21.027 


16.21.029 
16.21.031 


Tutore di protezione o estetizzazione del polpaccio ................ 
Tutore a valva 

= in plastica ir 
Tutore con aste articolate e molle con spinta in talismo ............ 
Spirale con sandalo e presa sottorotulea 

— iInresinaacrilica ad alta resistenza ............. 0 
Molla: 

— esterna posteriore (di Codivilla) ............ LL 


16.21.033 
16.21.037 


16.21.039 


16.21.041 


— interna a valva (di Codivilla modificata) ....................... 16.21.043 
— esternaa spirale a @Un LL... 16.21.045 
— esterna a doppia spirale ............... Li 16.21.047 


16.21.049 


— extra ed intrarotatoria Li 


TUTORE PER GINOCCHIO 


È costituito da: 

— telaio formato da due aste collegate da cerchielli, rigido o articola- 

to, di acciaio inox, 0 lega leggera ad alta resistenza, applicato all'arto 

con allacciature, rivestito o piasticato 

— dispositivo di articolazione al ginocchio con e senza arresto a ponte 

— sandalo di metallo con o senza articolazione al malleolo, con o sen- 

za scarpetta di contenzione del piede 

— malzo ricoperto con o senza articolazione al malleo!o, con o senza 
scarpetta di contenzione del piede 

— cono senza placche di metallo imbottite sopra e sotto al ginocchio 

— cono senza contentore imbottito, con allacciatura, applicato sopra 
il ginocchio 

— cono senza appoggio Ischiatico 

— cono senza pelotta di spinta laterale al malleolo 

— nvestito, a giorno, oppure con contentore 

— costruito su modello di gesso negativo e positivo 


CON GINOCCHIO RIGIDO 


Con sandalo rigido 


a giorno, rivestito o plasticato ............. 16.25.001 


16.25.003 473.700 


con contentore 

C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

DAZIEnte o. nai a la e pl LDL 16.25.005 374.200 
Con sandalo articolato (*) 

a giorno, rivestito o plasticato .......... 16.25.007 478.800 
con contentore 16.25.009 563.400 
C.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

IE a ii i aio rta 16.25.011 404.700 


Con rialzo rigido 
a giorno, MIVESUTO 0 piasticalo ........... 
con contentore 
c.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente Lal Alice iter era alano) 


Con rialzo articolato 

a giorno, rivestito o plasticato . 0... 
con contentore 

C.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente... ira RO I e na 


Fino all’articolazione maileolare 

a giorno, rivestito o plasticato .......... 
con contentore 

c.s. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente iii rare ae Lo LIA i en 


CON GINOCCHIO ARTICOLATO 


Con sandaio rigido 

a giorno, rivestito o plasticato . 
CONCONIENTONO! Li virili fieri ea EROE 
c.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
PAZIENTE: cui ale iii a LA e nea 


Con sandalo articolato (‘) 

a giorno, rivestito o plasticato La 
con contentore 

c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente: iz five ae ile DR lena aa 
Con rialzo rigido 

a giorno, rivestito o plasticato ............ 
con contentore 

c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente iene iii ataao 


Con riaizo articolato 

a giorno, rivestito o plasticato LL 
con contentore 

C.s. Su Misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
PAZIEnNe ila ARR e LE a e 


Fino all’articolazione malleolare 

a giorno, rivestito o plasticato ........... 
cOn. Contentore =. ion. Le 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
Paziente: el ie ae a ea e 


in elastico con articolazione in acciaio inox rinforzate e rivestite in pelle 
— tubolare o con scarico rotuleo ............ 
CON GINOCCHIO ARTICOLATO CON ARRESTO A PONTE 


Con sandalo rigido 


C.S. SU Misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente ...... VESTE IAS IO CIPE OTO TI 


16.25.013 
16.25.015 


16.25.017 


16.25.019 
16.25.021 


16.25.023 


16.25.025 
16.25.027 


16.25.029 


16.31.001 
16.31.003 


16.31.005 


16.31.007 
16.31.009 


16.31.011 


16.31.013 
16.31.015 


16.31.017 


16.31.019 
16.31.021 


16.31.023 


16.31.025 
16.31.027 


16.31.029 


16.31.031 


16.235.001 


16.35.003 


16.35.005 


567.500 


490.000 
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Con sandalo articolato (*) 

a giorno, rivestito 0 plasticato ........... LL 
con contentore 

C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente 


Can riaizo rigido 

a giorno, rivestito 0 plasticato LL... 
con contentore 
c.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente: caspita a lei n I 


Con rialzo articolato 

a giorno, rivestito 0 plasticato ........ a 
con contentore 

c.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
PAZIENTE siti arto ei pe e ta dalai 


Fino all’articolazione malleolare 

a giorno, rivestito 0 plasticato ........... 
con contentore 

C.S. SU misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente ...............0000 PORRI ER Pani e VA 


(") O predisposto per l'attacco alla calzatura ad incastro. 


DETRAZIONE 


Per tutore costruito in acciaio al carbonio plasticato o verniciato ..... 


AGGIUNTIVI 


Appoggio ISchialco cisl rada 
Armatura calcaneare .... Li... 
Articolazione coxfemorale con cintura LL... 
Aslta:allungabile:=.ciuriilelaea aipad 
Contenitore imbottito per ginocchio LL... 
Cuscinetto di COntenzione .......L 
Es*etizzazione per polpaccio 0 coscia ........... acne 
Prolunga per leva per blocco e sblocco dell'arresto ...... par barenia 
Rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio coscia .... 
Scarpetta di contenzione, senza rialzo ..........-.// 


RIPARAZIONI 


Smontaggio e rimontaggio articolazione tibiotarsica . .............. 
Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio ............. 
Ailacciatura elemento Mobile LL 
Allacciatura elemento fisso... 
Allungamento dell'asta ............. 
Asta malleolare rigida ............. 0 
Asta malleolare articolata... 
Cinghia ed attacco con fibbia... 
= attacco COn-fibbia;....i. ian ea ita ni 
— Cinghia: tia iii le a ee ana i a 


CODICE 


16.35.007 
16.35.009 


16.35.011 


16.35.013 
16.35.015 


16.35.017 


16.35.019 
16.35.021 


16.35.023 


16.35.025 
16.35.027 


16.35.029 


16.81.051 


18.85.201 
16.85.203 
16.85.204 
16.85.205 
16.385.207 
16.85.209 
16.85.211 
16.85.213 
16.85.215 
16.85.217 


16.90.201 
16.90.203 
18.91.201 
16.91.203 
16.91.205 
16.91.207 
16.91.209 
16.91.211 
16.91.213 
16.91.215 


553.900 


659.500 
759.700 


591.200 
445.800 
532.000 


373.700 


— 15% 


Elemento di contenzione e rivestimento del gambale .............. 
Estetzzazione dei polpaccio su modello di gesso ................. 
Fissaggio cerchiello e rivestimento . 0.00 
Imbottitura e rivestimento dell'appoggio ischiatico ................ 
Prolunga per leva per arresto a ponte ............. 
Revisione arresto al ginocchio a ponte ........... 
Revisione articolazione del ginocchio .. 
Revisione arresto ad anello 0 SIMIli (0... 
Revisione articolazione malleolare ... La 
Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5... 
Rialzo applicabile al sandalo oltre CM.5 
Rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia .... 
Sandaio 

Appoggio ischiatico, completo della parte metallica ............... 
Articolazione ginocchio: 


libera acre ia a ara lin ei pala ELE e 
can-bloccaggio: >, diuresi a ari 
Comastaro sro e ea e LA ata 


Asia per cosciale o cambale LL... 
Cerchiel:o 

Molla interna alla scarpetta Le 
Rnesomentocershiello.: > iano rat pae 
Rivestimento scarpetta di contenzione ........... LL 


Sc 


anettin di contenzione, su modello di Gesso . 0 


Sucicira raciallica alla scarpetta Li... 


Ripa 


ezione pe? rotiura asta del cosciale LL... 


Riparazione per rottura asta del gambale ............ 00 


TUTURE PER ANCA 


È costituito da: 


‘telaio di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica, 


rigido o articolato, applicato all’arto con allacciature, rivestito o pla- 
sticato, interessante l'anca e, parzialmente, o totalmente, la gamba 
ed il piede 

rigido od articolato all'anca ed al ginocchio con opportuni dispositi- 
vi di blocco e sblocco 

sandalo o rialzo rigido o articolato 

con contentore di stoffa o di cuoio applicata al telaio, sia nella par- 
te del tronco che, eventualmente, a tutta la gamba; 

contentore del ginocchio con allacciature 

costruito su modello di gesso negativo e positivo del tronco e 
dell'intera gamba, compreso il piede. 
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CODICE 


16.91.217 
16:91:219 
16.91.221 
16.91.223 
16.91.225 
16.91.227 
16.91.229 
16.91.231 
16.91.233 
16.91.235 
16.91.237 
16.91.239 
16.91.241 
16.91.243 
16.91.245 
16.91.247 
16.91.249 
16.91.250 
16.91.351 


16.91.353 
16.91.355 
16.91.357 
16.91.359 
16.91.361 
16.91.363 
16.91.365 
16.91.3967 
16.91.369 
16.51.0371 
16.91.3973 
16.91.3975 


RIGIDO ALL’ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO. 


Con ginocchio rigido e sandalo rigido 

con armatura rivestità LL 
con armatura e contentore della gamba ............. 
di plastica; als. eresia tassa ail da RE e e A 


c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ZIONE: ca e ie pei ee li eda 


Con ginocchio rigido e sandalo articolato 

Conarmatura:rivestità. spino li ie 
con armatura e contentore della gamba ........... 
df'plastica dissuadere ente 


c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ZIENIe: coca elia he io dada Laval 


Con ginocchio rigido e rialzo rigido 

con armatura rivestità ........... 
con armatura e contentore della gamba .............. 
divplastica. riore et Nei Lina VIRALI 


c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ZIENIe: Latella bea balera anale 


Con ginocchio rigido e riaizo articolato 

con armatura rivestità ...........-.-0- eee 
con armatura e contentore della gamba ............/ 
di plastica... aa iaia Ea na 


C.S. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


Zienterioraierione le Le n lea na dae 


Con ginocchio articolato e sandalo rigido 

con armatura rivestità .......... 
con armatura e contentore della gamba ........... 
di:plastica «ns vite RA RR ni 


c.S. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ziEente: iudle ieraa le  a 


Con ginocchio articolato e sandalo articolato 

con armatura rivestità ........... 00 
con armatura e contentore della gamba ............. 
di plastica. eri ii ie a ee 


c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ZIENle te Rita a eni ALe Re 


Con ginocchio articolato e rialzo rigido 

con armatura rivestità ........ 
con armatura e contentore della gamba ..............-. 0 
di plastica. ie a EA LEA 


c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ZIENTe: ir ra E RR TI RE 


Con ginocchio articolato e rialzo articolato 

con armatura rivestita .........L LL 
con armatura e contentore della gamba ............. 
di plastica ....... AC O IRR ESITO 


c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ZIenterazironia dci re dn aa rieti radas 


CODICE 


16.41.C01 
16.41.003 
16.41.005 


16.41.007 


16.41.009 
16.41.011 
18.41.013 


16.41.015 


16.41.019 
16.41.021 
16.41.023 


16.41.025 


16.41.027 
16.41.029 
16.41.031 


16.41.0393 


16.41.035 
16.41.037 
16.41.039 


16.41.041 


16.41.043 
16.41.045 
16.41.047 


16.41.049 


16.41.051 
16.41.053 
16.41.055 


-16.41.057 


16.41.059 
16.41.061 
16.41.063 


16.41.065 
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PREZZO 


566.400 
620.200 
555.900 


533.300 


622.350 
715.500 
572.500 


584.300 


710.300 
751.600 
690.300 


664.900 


727.590 
786.900 
706.700 


694.200 


612.200 
705.700 
553.400 


541.309 


570.300 
723.900 
557.500 


555.500 


731.000 
781.000 
710.000 


‘688.400 


748.000 
813.300 
726.300 


717.900 


38 
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CODICE 


Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido 


comarmaturfa:rivestità orta EN RT 16.41.067 696.200 
con armatura e contentore della gamba .............. 0 16.41.069 775.000 
diplastica io. dia ehi ana TEU ani 16.41.071 647.300 
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- 

ziente 16.41.073 630.300 
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato 

con armatura rivestita ..........0.. Le 16.41.075 705.000 
con armatura e contentore della gamba ..................000 16.41.077 805.300 
GI PIASUcar. pisa sera eni Laetitia cluea a ni 16.41.079 664.100 
C.S. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- 

ZIOME e e e RR DIA eda RT rie e PIER re 16.41.081 646.500 
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido 

con armatura rivestità 16.41.083 807.700 
con armatura e contentore della gamba LL 16.41.085 838.000 
di plastica ar. ele l/iRiei api de 16.41.087 783.000 
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- 


ziente 16.41.089 


Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato 
con armatura rivestita ........... 00 ROSSA E 15.41.091 
con armatura e contentore della gamba ........... 2-0 16.41.093 
Ol PIASHCA::i rr ea Aa di aa 16.41.095 
c.S. Su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- 
ZIENIe ore aaa ira 


Con ginocchio rigido e sandalo rigido 


con armatura rivestita... 16.45.001 615.900 
con armatura e contentore della gamba .. 16.45.003 706.900 
di'‘plasuca 4 olii nl il COIPNRARAI 16.45.005 582.900 
C.S. Su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- 


ZIONI: ici ila toi i eni Aa 16.45.007 


Con ginocchio rigido e sandalo articolato 


con armatura rivestità 0 16.45.009 643.600 
con armatura e contentore della gamba ..................0. 16.45.011 739.100 
di plastica. siii iaia e e o 16.45.0139 600.200 
C.S. Su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- 


zienten rn tria Livaeti 16.45.015 


Con ginocchio rigido e rialzo rigido 

con armatura rivestita... 
con armatura e contentore della gamba ................. 
UEDIEsican ital Rit 
C.S. SU Misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- 
ZINIO oct dr N 


16.45.017 
16.45.019 
16.45.021 


16.45.023 


Con ginocchio rigido e rialzo articolato 

con armatura rivestita .......... 
con armatura e contentore della gamba... 
di plastica 
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ziente 


16.45.025 
16.45.027 


42 AR NOM 
TO. NI9.ULI 


16.45.0931 


ttt ee e nen 


i 
ARTICOLATO ALL’ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO 


vi 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 163 del 14 giugno 1984 


CODICE PREZZO 


Con ginocchio articolato e sandalo rigido 


con armatura rivestita ........... e 16.45.033 667.400 
con armatura e contentore della gamba ...................... Se 16.45.035 760.600 
di plastica”: iti Aa A o ela 16.45.037 655.900 
C.S. Su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 

ziente 16.45.039 633.600 
Con ginocchio articotato e sandalo articolato 

con armatura rivestita... 16.45.041 695.000 
con armatura e contentore della gamba ...............-. 0 16.45.043 793.000 
di'plastica;sucirian aaa ei ra 16.45.045 672.800 
C.5. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 

ZIONE: cilea le I area 16.45.047 654.800 
Con ginocchio articolato e rialzo rigido 

con armatura rivestità Li 16.45.049 833.400 
con armatura e contentore della gamba ..............-..0 16.45.051 840.800 
di/plastica: sresuraiilee e A aa a e i 16.45.053 807.500 
C.5. Su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 

ZIONE. arie i ia e rat Dea ato 16.45.055 745.400 
Con ginocchio articolato e riaizo articolato 

con armatura rivestita... 16.45.057 850.500 
con armatura e contentore della gamba .............--0 16.45.059 875.999 
di-plastica; blue inline re ir, 16.45.061 823.500 
C.5. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 

ziente 16.45.063 774.600 
Con ginocchio articolato con amesto e sandalo rigido 

con armatura rivestità .........0.. LL 16.45.065 708.400 
con armatura e contentore della gamba ...............- 16.45.067 809.000 
di.plastica:.fii nia ele Rea a 16.45.069 680.300 
C.5. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 

ZIONE ira area Rn a 16.45.071 661.800 
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato 

con armatura rivestità ............0 16.45.073 736.100 
con armatura e contentore della gamba .............-- 16.45.075 841.300 
di plastica oc. creandone dali iena 16.45.077 697.000 
c.$8. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 

ziente 16.45.079 678.100 
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido 

con armatura rivestità .......... 00 16.45.081 857.800 
con armatura e contentore della gamba ................/00 16.45.083 892.800 
di plastica. 3a lara Elea ba 16.45.083 830.600 
C.S. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 

ZIONI ani e era 16.45.087 788.800 
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato 

con armatura rivestità 16.45.089 874.800 
con armatura e contentore della gamba ............-.-.000000 16.45.091 925.300 
di plastica .............. 00 16.45.093 847.000 


c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIEnte: igor RL EA ep la ian 16.45.095 818.000 
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CODICE PREZZO 


ESTO ALL’ANCA 


Con ginocchio rigido e sandalo rigido 


con armatura rivestità LL 16.51.001 629.100 
con armatura e contentore della gamba ............. 16.51.003 722.300 
di-piastica: tuta rana hate ale pa PODI 16.51.005 585.700 
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 

ziente 16.51.007 571.800 
Con ginocchio rigido e sandalo articolato 

con armatura rivestità Le 16.51.009 656.500 
con armatura e contentore della gamba ............. 16.51.011 752.200 
Or'plastica; m.icagi iaia ali nnt 16.51.013 602.600 
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 

Zienter ari ire i EA e a eo 16.51.015 588.000 
Con ginocchio rigido e rialzo rigido 

con armatura rivestita i... 16.51.017 763.000 
con armatura e contentore della gamba .......... 16.51.019 807.700 
di plastica: ccnl tenia ae a val ea 16.51.021 737.300 
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- i 
ziente ...... Sile telai e IA i I 16.51.023 715.300 
Con ginocchio rigido e rialzo articolato | 

con armatura rivestità ..........000 ei 16.51.025 780.100 
con armatura e contentore della gamba ......... | 16.51.027 842.900 
di-plastica curo i ee e Eileen 16.51.029 756.600 
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 

ZIERTE) ion A I Tr a a Ro | 16.51.031 744.500 
Con ginocchio articolato e sandalo rigido 

con armatura rivestità LL 16.51.033 680.800 
con armatura e contentore della gamba ............... 0 16.51.035 776.200 
gl plastica. anna ai e reni 16.51.0397 658.400 
c.S. SU misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 

ZIenNte nel AI aaa 16.51.039 640.900 
Con ginocchio articolato e sandalo articolato 

con armatura rivestità ..........- Lee 16.51.041 708.200 
con armatura e contentore della gamba .......... LL 16.51.043 808.500 
di plastica: srastolcr i dira e n 16.51.045 673.900 
C.S. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 

ZIONE nre ia RA ai 16.51.047 657.200 
Con ginocchio articolato e rialzo rigido 

con armatura rivestita .......... Lee 16.51.049 835.300 
con armatura e contentore della gamba .......... LL 16.51.051 858.700 
di-Plastica inline le ROSARIO 16.51.053 809.900 
C.S. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 

ZIONE riale lai 16.51.055 760.400 
Con ginocchio articolato e rialzo articolato 

con armatura rivestita ......... cercar cererrrr sereni eeono 16.51.057 853.200 
con armatura e contentore della gamba .......... Lite 16.51.059 891.000 
Apia là Scandone led i 16.51.061 826.000 
C.S. SU Misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 

ZIENTe: Loana O EEA Ri: sana 16.51.063 783.800 


Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido 
con armatura rivestita 
con armatura e contentore della gamba 
di plastica 


E E I E EE E IT E I O CI 


Were e enne 


PO E SE RT E E E I I E E I I 


c.$. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ziente 


EE SR RI I ST E TE RR TE E E RT OOO ORO IT II CO IC O 


Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato 
con armatura rivestita 
con armatura e contentore della gamba 
di plastica ............. a i i i ll a a 


de enna 


c.$. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ziente 


Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido 
con armatura rivestita 
con armatura e contentore della gamba 
di plastica 


c.$. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ziente 


Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato 
con armatura rivestita 
con armatura e contentore della gamba 
di plastica 


O SS I I I PO DI ST IO II II I I I II IT 


C.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ziente 


RIGIDO ALL’ANCA 
FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO 


di plastica 


O E SI OI RR IT ET TT E 


c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sui pa- 


ziente 


AFITICOLATO ALL'ANCA 
FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO 


Con armatura rivestita 
con armatura e contentore della coscia 
di plastica 


PE SO I ST ET EI RT RE EI O I E IE II IO 


ee eee ninna 


c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ziente 


FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO 


Con armatura rivestita 
con armatura e contentore delia coscia 
di plastica 


c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ziente 
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16.51.065 
16.51.067 
16.51.069 


16.51.071 


16.51.073 
16.51.075 
16.51.077 


16.51.079 


16.51.081 
16.51.083 
16.51.085 


16.51.087 


16.51.089 
16.51.091 
16.51.093 


16.51.095 


16.55.001 
16.55.003 
16.55.005 


16.55.007 


16.61.001 
16.61.003 
16.61.005 


16.61.007 


16.65.001 
16.65.003 
16.65.005 


16.65.007 
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DETRAZIONE 

Per tutore per anca costruito in acciaio al carbonio plasticato o verni- 

Calo, iL N e ine ae STI 16.81.101 — 15% 
AGGIUNTIVI 

Armatura:calcaneare:..c.sv ci breil ea 16.85.251 37.400 
Asta allungabile. iuris para ee ai 16.85.253 56.300 
Contentore imbottito per ginocchio LL 16.85.255 35.500 
Cuscinetto di contenzione ............. 16.85.257 22.400 
Estetizzazione del polpaccio o del cosciale .................. lag 16.85.259 105.000 
Prolunga per leva per blocco e sblocco dell'arresto a ponte ......... 16.85.261 11.900 
Articolazione supplementare per l'abduzione e l’adduzione dell'anca .. 16.85.263 20.000 
RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio dell’articolazione: 

-— tibio-tarsica 16.90.251 11.900 
del'ginocchio: 1. dio ATELIER e 16.90.253 11.900 
-— dell’anca 16.90.255 11.900 
Allacciatura elemento Mobile... 16.91.251 10.000 
Allacciatura elemento fisso... 16.91.253 10.000 
Allungamento dell'asta... 16.91.255 57.300 
Asta malleolare rigida LL... 16.91.257 31.900 
Asta malleolare articolata LL... 16.91.259 47.300 
Cinghia ed attacco con fibbia... 16.91.261 11.900 
+— attacco con fibbia LL... 16.91.263 6.000 
=*CINGHIA! sione ol ene 16.91.265 5.800 
Copriarticolazione ginocchio .. LL. 16.91.267 3.600 
Copriarticolazione malleolare .......... LL 16.91.269 3.300 
Contentore per ginocchio .... 16.91.271 28.600 
Cuscinetto di contenzione LL... 16.91.273 23.200 
Elemento di contenzione e rivestimento cosciale in stoffa .......... 16.91.275 59.700 
Etemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa .......... 16.91.277 59.700 
Estetizzazione del polpaccio o del cosciale su modello di gesso ..... 16.91.279 105.000 
Fissaggio cerchiello e rivestimento LL... 16.91.281 15.200 
Prolunga per leva per arresto a ponte ..................... 16.91.283 13.400 
Revisione articolazione malleolare ............... 16.91.285 23.700 
Revisione articolazione del ginocchio... 16.91.287 23.700 
Revisione articolazione dell'anca 

-— libera 16.91.289 23.700 
-— bloccabile 16.91.291 23.700 
-- supplementare per abduzione e adduzione ................... 16.91.293 23.700 
Revisione arresto a ponte al ginocchio .................... 16.91.295 23.700 
Revisione arresto ad anello 0 SImMIli LL... 16.91.297 23.700 
Rivestimento di contenzione al tronco .................... 16.91.299 179.400 
Revisione articolazione malleolare LL... 16.91.301 23.700 
Rialzo applicabile al sandalo fino acm.5............ 16.91.303 32.500 
Rialzo applicabile al sandalo oltre cm.5......... 16.91.305 37.000 
Rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia . ... 16.91.307 119.200 
SENO Aia 16.91.309 60.100 
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Appoggio ischiatico 
Articolazione ginocchio: 
— libera 
— con bloccaggio 
— con asta 
Asta per cosciale o gambale 
Cerchietlo 

Molla interna alla scarpetta 
Rivestimento cerchiello 


Rivestimento scarpetta di contenzione 
Scarpetta di contenzione, su modello di gesso 


S. oletta metallica aila scarpetta 


Riparazione per rottura asta del cosciale 
Riparazione per rottura asta del gambale 


WIE TE ae E TT cen ae SE en n 


CODICE 


16.91.311 


16.91.313 
16.91.315 


16.91.317 

16.91.319 

16.91.321 

16.91.323 

16.91.325 l 
16.91.3927 76.300 
16.91.329 51.000 
16.91.331 29.200 
16.91.3393 63.100 
16.91.335 49.700 


APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO 
SUPERIORE (17) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato. 
Gli apparecchi ortopedici per arto superiore si dividono in: 


DOCCE 


Per mano e dita 

È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivesti- 
to oppure di plastica; il tutto realizzato su modello di gesso negativo e 
positivo: 

rigida: piro rea aaa alati ER Ra 
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 


Metacarpale 

rigida 

su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIENtO: ira fi i Aa eee a 


Per pciso o avambraccio 

È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivesti- 
to oppure di piastica: 

— palmare dei medesimo materiale sopra descritto 

— opportune allacciature 

— Il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo 

rigida 

Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 
LIO: cpr ato aio a lai eni 
arniccicta,a Molla: lle eli en i la 
Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 
«lento 


Per braccio 

È costituita da: 

— una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di 
plastica 

— opportune allacciature 

— il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo 

rigida 

Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIONE: eta i area LIA a Ra 
articolata al Gomorra Te Lia 
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 
ziente arti aloni ina ne Sa 


Toraco-antibrachiale unilaterale o bilaterale rigido o articolato 

È costituito da: 

“— una valva alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di pla- 
stica 

-— una doccia di analogo materiale che comprende tutto il braccio, 
l'avambraccio e la mano, in posizione di schermitore 

-— corpetto con relative allacciature 

-— Il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo. . 


17.01.001 


17.01.003 


17.03.001 


17.03.003 


17.05.001 


17.05.003 
17.05.005 


17.05.007 


17.15.001 


17.15.003 
17.15.005 


17.15.007 
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CODICE 


.—_—_——rrr—__—r—__cwr' ro ————————1————————_————1————@—1t1@—@—l1121nÀln2@——@——————n——_———————————————————————————————_—@——————t1————@@——@t1@1@@@@—@—@ 


PREZZO 


102.200 


80.600 


91.200 


71.900 


100.100 


75.600 
109.300 


80.700 


121.400 


96.100 
144.500 


118.100 


Unilaterale 
Rigido 
C.8. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente 
articolato alla spalla 
C.5. Su Misura con componenti predisposti direttamente adattati 
paziente 
Articolato al GOMItO LL... 
C.8. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente 
Articolato alla spalla e al GOMIto LL... 
C.$. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente 


Bilaterale 
Rigido 

C.S. SU misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente 
Articolato ad una spalla 
C.s. su misura con componenti predisposti diretiamente adattati sul 
paziente 
Articolato ad UN GOMITO LL. 
C.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adaîtati sul 
paziente 
Articolato ad una spalla e ad un gomito LL... 
c.S. SU misura con componenti predisnosti direttamente adattati sul 
paziente 
Articolato ad una spalla e a due gomiti 
C.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente 
Articolato alle due spalle ........... 0 Erre 
C.S. SU misura con componenti predisposti direttamente adaiîtati sul 
paziente ........... SITI RO RO ONERI 
Articolato alle due spalle e ad un gomito ....................... 
C.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente 
Articolato alle due spalle e ai due gomiti ....................... 
C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente 


O E O E OI IE ET UE TRI TE E O ORI RE DUI E CO E OI I COTTI 


RE STI 


eee ninni ene ninni ed eden 


TE RT O E E I TIE I RE STE I I O I ICI II NI E I RE CI ICI II I IT 


AGGIUNTIVI 


Palmare sfilabile 
Articolazione per gomito, libera bloccabile ....................... 
Settore o tenditore per regolazione ..............LLLL e 


RIPARAZIONI 


Allacciatura elemento mobile 
Allacciatura elemento fisso 

Articolazione per polso 
Articolazione per GOMItO ............ 
Articolazione per spalla .............. Lei 


4 — Libreria - S.0.G.U. n. 163 
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CODICE 


17.241.001 


17.21.003 
17.21.005 


17.21.007 
17.21.009 


17.21.011 
17.21.013 


17.21.015 


17.21.017 


17.21.019 
17.21.0241 


17.21.023 
17.21.025 


.17.21.027 323.800 
17.213.029 383.200 
17.21.0831 370.300 
17.21.0393 424.209 
17.21.0395 404.700 
17.21.037 383.200 
17.21.0399 370.000 
17.21.041 424.200 
17.21.043 404.700 
17.21.045 464.700 
17.21.047 438.800 
17.85.001 29.800 
17.85.003 41.600 
17.85.005 37.200 
17.91.001 8.400 
17.91.003 8.400 
17.91.005 31.800 
17.91.007 33.600 
17.91.009 38.900 
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CODICE PREZZO 


Cinghia ed attacco con fibbia LL... 17.91.011 

— attacco con fibbia ..........-.. Lei 17.91.013 4.500 
«Cinghia: sola iaia di aa ila 17.91.015 4.300 
Corpetto per toracoantibrachiale ................. 0 17.91.017 9.100 
Molla: per:polso i. ii le i 17.91.019 7.800 
Rivestimento per doccia: 

=: DEF MANO srl II ata 17.91.021 11.600 
== [Per 'PolS0: rl fonia na pra e re Lal 17.91.023 11.600 
sini PEC DICCI: cere eat e ai ini 17.91.025 14.500 
-— per toracoantibrachiale .............. 17.91.027 56.200 
TUTORI 


Per la riabilitazione della mano e delie dita 
f: costituito da elementi prefabbricati da adattare sul paziente. 


Fer flessione dorsale deill’articolazione radiocarpica ............... 17.31.001 120.600 
Per la distensione delle tre articolazioni digitali ................... 17.31.003 129.100 
Fer la flessione dell'articolazione digitale media .................. 17.31.005 28.600 
Per la flessione e fa contrazione flessoria della articolazione digitale 

media: roland iena I Sri 17.31.007 34.500 
Per la distensione di tutte le articolazioni digitali con ancoraggio al-pol a - 

SOIA i IR nb Ae 17.31.009 62.100 
Per la distensione delle dita lunghe e del pollice .................. 17.31.011 37.400 
Per la distensione delle articolazioni media e terminale delle dita ..... 17.31.013 43.000 
Per la flessione dorsale dell'articolazione radio-carpica (paresi del ra- 

diale); slo Ariano ato in Bara a 17.31.015 63.100 
Per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea ............. 17.31.019 51.600 
Per la flessione e la contrazione flessoria della articolazione metacar- 

Fo-falangéa: i casini air t ere ie 17.31.021 71.600 
Per la flessione dell’articolazione metacarpo-falangea per impedimenti 

alla distensione e contrazione delle dita lunghe ................... 17.31.023 77.500 


PER AVAMBRACCIO, BRACCIO E SPALLA 


di acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o alluminio anodizzato 
con rivestimento in pelle o 

valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione dell'avambraccio 
o del braccio 

opportune allacciature 

costruito su modello di gesso negativo e positivo. 


Avambraccio su modello di gesso negativo e positivo .............. 17.35.001 147.800 
c.S. SU Misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 


paziente ieri eli ile aaa 17.35.003 136.900 


Elrraccio senza presa della spalla, costruito su modelto di gesso negati- 
vo e positivo: 


con gomito rigido ............. e 17.35.005 153.600 
c.s. SU Misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente ....... TREO ARI I N 17.35.007 124.300 
PUUCONIODELO* 5: ili aes era ini 17.35.009 176.600 
C.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 


17.35.011 144.800 
17.35.013 170.800 


TRATTE een ee e ann 


Articolato a molla perla flesso estensione del gomito .............. 
C.S. Su Misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 


paziente 17.35.015 158.000 


e I I I E I I E I ISEE 


Per la distensione di un dito Li... 17.31.017 34.500 
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se cre rapiti 


CODICE PREZZO 


Articolato con trazione elastica (tipo Quenquel), su misura con compo 


nenti predisposti direttamente adattati sul paziente ............... 17.35.017 208.000 
‘Braccio con presa della spalla: 

Rigido 17.35.019 206.200 
C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

pazienie:ci into iena telai 17.35.021 191.400 
Articolato al gomito, rigido alla spalla ............00 17.35.0239 226.700 
C.g. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

paziente: ocio fresa eee 17.35.025 211.900 
Articolato su molla al gomito, rigido alla spalla ................... 17.35.027 239.900 
C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

paziente» ela eci ere pa i eaeranii 17.35.029 225.000 
AGGIUNTIVI 

Arresto graduabile al gomito 0 al polso ............... 17.85.051 31.800 
Arresto a scatto al gomito ................. SIRIA 17.85.053 63.500 
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico ............ 17.85.055 77.100 
Articolazione di spalla con presa toracica ............. 00 17.85.057 | 197.100 
RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del: 

— polso 17.90.0541 9.100 
= UGOMItO ii alain ai aiania 17.90.053 | 9.190 
“= “Spalla. nu niranaaa an 17.980.055 9.190 
Allacciatura elemento Mobile... 17.91.051 8.400 
Allacciatura elemento fisso ..........--- Le 17.91.053 8.400 
Arresto graduabile al gomito 0 al polso . LL 17.91.055 28.400 
Arresto a scatto al GOMito ........... 17.91.057 56.300 
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico ............ 17.91.059 |} 77.790 
Articolazione per polso ........... 17.91.061 28.400 
Articolazione per gomito ......... Li 17.91.063 32.300 
Articolazione per spalla ............. Li 17.91.065 36.900 
Cinghia ed attacco con fibbia .........-/ Li 17.91.067 9.200 
— attacco con fibbia LL... 17.91.069 | 4.500 
CINGRA nice ea) a aa 17.91.071 4.300 
Molla per: polso: istat 17.91.073 | 7.200 


Per spalia con molia extrarotante 

di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, rivestito 

oppure di plastica o altri materiali rispondenti alla garanzia del presidio 

corpetto con allacciature 

molla extrarotatoria per abduzione e adduzione del braccio 

dispositivo di articolazione sul quale è imperniata la suddetta molla, 

posto al centro della parte posteriore dell'armatura 

due docce di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di pla» 

stica 

opporiune allacciature 

dispositivo di articolazione libera al gomito con molle di acciaio o-ela- 

stici di tensione in opposizione alla estensione dell'avambraccio 

Il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo ........... 17.41.001 222.700 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

DAZIONIO: cia a n ne 17.41.003 198.100 
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RIPARAZIONI 

Altacciatura elemento Mobile ..........,.. a 17.91.101 8.400 
Allacciatura elemento fisso ............ Li 17.91.1039 8.400 
Articolazione al GOMItO .......... LL 17.91.105 31.800 
Cinghia ed attacco con fibbia ................. 17.91.107 9.200 
—- attacco con fibbia ............ 0 17.91.109 4.500 
— cinghia LL... 17.91.111 4.300 
Molla extrarotatoria .........--.---0 17.91.113 43.700 


——————++»—____—_n—_—r—m——È@—________——m—_— e—__zm_m—>SO<o<SNOonon sm@€@à@@@T——_—mmkTTIJNI;-.@( 
n TT TA _u_____ ________—[T__—___ — — 
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APPARECCHI ORTOPEDICI PER TRONCO (18) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato. 


Gli apparecchi ortopedici per tronco si dividono in: 
— CORSETTI 

— BUSTI 

REGGISPALLE 

— COLLARI 

— MINERVE o GORGERE 


CORSETTI (BUSTI IN STOFFA ARMATA) 


CON ALLACCIATURA CENTRALE (DORSO-LOMBARE) 


Di stoffa sfoderato su misura con due molle rigide posteriori ai lati del- 
la colonna vertebrale, due molle laterali rigide con puntali in plastica e 
rinforzi esterni in pelle e due molle fiessibilti anteriori, con allacciatura 
centrale anteriore ed appositi cinturini e lacci di regolazione: 

per Uomo: virali ira 
per: donna: siii Sa 


in stoffa doppia (normale): 


DE UOMO "IATA LA A 
perdonna::-ci sisi aid Uisp Ria 


con parte anteriore elastica: 


peruomo: ie La ei 
perdonna:.. cielo pied anraii elia nile a 


in stoffa doppia con parte anteriore elastica: 


per: UOMO: pali lai gliela 
per:dofna.--;-. ire ieri ian ctaeti 


con pancera contentiva: 


peruomo:-cit.o lei ihih nb iasaiianassi 
perdonna...oii io i fi A ERA CL ata 


CON DUE ALLACCIATURE LATERALI (DORSO-LOMBARE) 


Di stoffa analogo al precedente su misura sfoderato: 


per uomo: iii aerei 
perdonna:r.;i..ii ia rie PREIS 


in stoffa doppia (normale): 


DE UOMO: aa RR 
perdonna:: ie ii Ei IE RT 


con parte anteriore elastica: 


per-uUomo: iii lai e ae 
perdonna-=i;cs rei lille 00 ear ia 


in stoffa doppia con parte anteriore elastica: 


DELL'UOMO: ciente Det 
perdonna:ii:. cute LI An areali ha 


con pancera contentiva: 


Per:Uomo: ei De e I LE ala esa 
perdonna .................. iuedualiestihumesti Calalzo 


CODICE 


18.01.001 
18.01.003 


18.01.005 
18.01.007 


18.01.009 
18.01.011 


18.01.013 
18.01.015 


18.01.017 
18.01.019 


18.05.001 
18.05.003 


18.05.005 
18.05.007 


18.05.009 
18.05.011 


18.05.013 


18.05.015 195.000 
18.05.017 159.900 
18.05.019 195.000 
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CODICE PREZZO 


DI SERIE (DORSO-LOMBARE) 


DI stoffa come i precedenti ma predisposto o direttamente adattato sul 

paziente: 

con allacciatura centrale: 

PEFUOMO rei ia aa 18.11.001 63.100 
per'donnar-.o rie nea I e ae Va a 18.11.003 78.700 
con dus allacciature [aterali: 

PEr:UOMmOo. Sarai ran iena 18.15.001 63.100 
per.donna:.:rcrialn dae alora lita Sei resielli 18.15.003 78.700 
AGGIUNTIVI 

Ascellare con appoggio metallico sulla cresta iliaca, registrabile ..... 18.85.001 86.500 
Guscinetto modellato di sostegno, renale ècò. .............. 18.85.003 25.600 
FASCIA:epigGastrica sui snai eri ai e a 18.85.005 17.100 
Fasclarai:trocanteti rire ie Pe n 18.85.007 8.900 
Molla supplementare La 18.85.009 3.500 
Pattina:sotto PUbersicsiiria ne oe ia sale, 18.85.011 6.600 
Soballacersemplici ie aa 18.85.013 17.100 


Spallacci modellati... re ae ea era 18.85.015 22.600 
Taglia oltre cm. 110 di circonferenza LL... 18.85.017 25.600 
Tessuto alto fino alle ascelle ............ 18.85.019 21.600 


Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e prote. 


Telinicentrall'anterioril.., uri rai LE 18,91.041 
Tessuto alto fino alle ascelle LL... 18.91.043 


IRR IRR CA CORO  RODOSA VRO OOO DIO CURII OR IIOTE QOIE LER RACE 8.985.021 19.500 
Imbottitura compensativa, per scoliosi LL 18.85.023 12.000 
RIPARAZIONI 

Abbassare parte anteriore .L....... 0 18.91.0601 17.200 
Abbassare totalmente stoffa... 18.91.003 21.800 
Allargare parte anteriore LL... 18.91.005 14.700 
Attacco allacciatura LL... 18.91.007 6.500 
Cuscinetto; arruola ila ali laici 18.91.009 30.200 
FASCIA-EDIGASHTICOn, ostato titanica !  18.91.011 21.900 
Fascia al trocanteri ................. rie abi lie 18.91.013 13.500 
Fettuccia.a:gafiti:;. cis lea rale aa N 18.91.015 14.700 
Fibbia con relativo attacco ed incontro... 18.91.017 6.500 
Giarrettiera completa: sua ssrza sta rila ein 18.91.019 6.400 
Lacciò 18.91.021 400 
Laterale: elastico: Lolita 18.91.023 14.000 
Molla 18.91.025 3.100 
Orlatura-iotale. praline 18.91.026 15.309 
Crlatura' parziale. sla rien i ae 18.91.027 10.200 
Parte anteriore in elastico LL... 18.91.029 34.700 
Pattina SOLO PUDE LL... ie 18.91.031 6.200 
Rivestimento al cuscinetto Li... 18.91.033 11.600 
Sostituzione GavantiNo<; suine. 18.91.0395 21.900 
Spallaoti Semplici orione ii eau 18.91.037 21.900 
Spallacci Modellatori adele ria 18.91.039 25.500 
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SI 


Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e prote- 
SÙ sori e e SR eee 


BUSTI 
RIGIDO CON ASCELLARI (CROCERA) 


Di acciaio inox 0 acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta 
resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o plastica, con presa di 
bacino a molla, due aste laterali, costruito su modello di gesso negati. 
vo E positivo: 

con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle ...................... 
C.S. Su misura con componenti predisposti, direttamente adattati sul 
PAZIENTE: online deetioler aaa ale na 
CON COrpetto iN CUOIO . LL... Lio 
C.S. Su Misura, con componenti predisposti, direttamente adattati sul 


paziente Gi. lirici ia lat Lizzie 


RIGIDO CON ASCELLARI E PRESA SULLE CRESTE ILIACHE 
O PRESA DI BACINO 


Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta 
resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con ri- 
vestimento in pelle o plastica, con due aste laterali e due placche di 
spinta di adatto materiale, comunque collocate, costruito su modello 
di gesso negativo e positivo: 

con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle ....................... 
C.S. SU misura con componenti predisposti direttamente sul paziente . 
can corpetto IN CUOIO LL... 
C.S. SU misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente: frei di E A an 


RIGIDO SENZA ASCELLARI, CON PRESA SULLE CRESTE 
ILIACHE O PRESA DI BACINO (0 «MZ.») 


Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta 
resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con ri- 
vestimento in pelle o piastica, con due aste laterali e due placche di 
spinta comunque collocate, costruito su modello di gesso negativo e 
positivo: 

con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle ......................, 
C.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente ore Ri ig ale Va E Ario alora pete 
con corpetto di CUOÎO ............. trici 
. C.S. SU misura con componenti predisposti direttamente adatti sul pa- 
ziente: ile linea 


AGGIUNTIVI 


Cuscinetto di compressione ............... Li 
Fibbia.conattacco ; iii na 


CODICE PREZZO | 


18.91.045 


18.21.001 


18.21.003 
18.21.005 


18.21.007 


18.25.001 
18.25.003 
18.25.005 


18.25.007 


18.41.001 


18.41.003 
18.41.005 


18.41.007 


18.85.051 
18.85.0539 


22.300 


311.000 


309.000 


‘ 353.600 


381.400 


373.700 
359.200 
424.900 


431.500 


342.500 


343.700 
387.600 


416.000 


25.600 
4.400 


Fiastra di compressione o contenzione con relativo attacco ......... 
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica ........ 
Asta di trazione di collegamento allamentoniera .................. 
Collare 

Gorgéra sia: io anda ia e Ae e ala 
RIPARAZIONI 

Allargare parte stoffa... 
Allargare presa di DAciNO .............L i 
Allungare parte metallo e stoffa ............. 
Irmbottitura con rivestimento di pelle di un ascellare .............,. 
Ifnbottitura con rivestimento degli ascellari e del traverso scapolare .. 
Orlatura-parziale: o... la aaa 
Presa metallica sulle creste iliache ...........-.-- 2 
Rivestimento e imbottitura placca di pressione ................... 
Parte:stoffa e:pelle i. ire ia Pe 
Saldatura o chiodatura LL... 
Teaverso scapolare: vi iper id 


TIPO MILWAUKEE 


Con presa di bacino costruita su modeilio di gesso negativo e positivo, 
di piastica oppure di cuoio con rinforzi, internamente foderato in pelle 
aste metalliche in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodiz- 
zata, regolabili in aitezza, e rivestite di plastica o pelle o altri materiali 
pelotte di compressione di adeguato materiale comunque collocate, 
quante ne sono necessarie 

coliare di materiale di adatta rigidità, a larghezza regolabile con appog- 
gio occip:tale e stimolatore anteriore mentoniero rigidi ............. 
c.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
DAZIENIO: tire VR ORTOLANI e 


AGGIUNTIVI 


Anello ascellare con relativi attacchi ...............L 
Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente . .... 
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica ........ 
Forcella di spinta acromiale ............... 


RIPARAZIONI 


Smontaggio e rimontaggio ....................... ua 
Adattamento antropometrico ................ La 
Appoggio I0IdEO ............. Li 
Appoggio occipitale semplice ........... ilaele Liana 


Asta anteriore: .; coi a A ae : 


Asta posteriore .i........... Lee 
Collare COMPIeto .............L Lie BI: 
Cuscinetto di compressione ............. 
Guaina di rivestimento ad un’asta .......... 


18.85.055 


12QER NR? 


PASSATI 


18.85.059 
18.86.061 
18.85.063 


18.91.051 
18.91.053 
18.91.057 
18.91.059 
18.91.061 
18.91.063 
18.91.065 
18.91.067 
18.91.069 
18.91.071 
18.91.073 


18.45.001 


18.45.003 


18.85.101 
18.85.103 
18.85.107 
18.85.109 


18.90.101 
18.91.101 
18.91.103 
18.91.105 
18.91.107 
18.91.109 
18.91.111 
18.91.113 
18.91.115 
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CODICE PREZZO 


Elemento di compressione ............ LL 18.91.117 28.500 
Presa di bacino su modelto di gesso negativo e positivo ............ 18.91.119 265.000 
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica ........ 18.91.121 39.400 
Cinghia ed attacco con fibbia ............... 18.91.1293 8.500 
Attacco:con fibbia: ....- iii in 18.91.125 5.500 
Cinghia 18.91.127 3.300 


TIFO LIONESE 


Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore con 
presa di bacino, ascellari, placche di compressione, di materiale plasti- 
co indeformabile ad alta rigidità 

apribile anteriormente, posteriormente articolato con cerniere in ac- 


ciaIo INOX 

costruito su modello di gesso negativo e positivo ................. 18.51.001 781.600 
c.s. costruito con materiale plastico a bassa rigidità, apribile anterior- 

Mente: cile io iaia 18.51.003 600.000 


TIPO A TRE PUNTI 


Composto di due aste montanti una anteriore ed una posteriore regi. 
strabile in altezza, senza ascellari, con tre punti di appoggio: pelvico, 
iliolombare, toracico. 

In materiale plastico indeformabile ad alta rigidità: 


costruito su modello di gesso negativo e positivo ................. 18.65.001 467.70 
c.s. costruito con materiale plastico a bassa rigidità ............... 18.65.003 451.200 
c.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

PAZIENTE iii a Ania 18.65.005 451.900 
RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio .............- i 18.90.151 23.400 
Adattamento antropometrico .............L 18.91.151 15.800 
Appoggio sottoascellare prolungato a pelotta .................... 18.91.153 80.500 
Asta:anteriore ili ia alri 18.91.155 42.000 
Asta: posteriore”... iure ea 18.91.157 42.000 
Cerniera per presa di bacino .............. Li 18.91.159 25.300 
Cerniera per supporto posteriore ................. LL 18.91.161 17.000 
Cuscinetto di appoggio sulle creste iliache ...................... 18.91.163 13.100 
Cuscinetto per piastrina a trifoglio ..............-- 0000 18.91.165 13.700 
Cuscinetto sotto ascellare ..................0 18.91.167 13.100 
Pelotta anteriore ................ ii SR 18.91.169 42.000 
Pelotta: dorsale: .3..;.i li aa zia 18.91.171 71.300 
Pelotta lombare .....-iiiriii iaia i i a 18.91.173 71.300 
Piastrina con inserti filettati per ancoraggio cintura pelvica ......... 18.91.175 19.700 
Piastrina con inserti filettati per supporto anteriore cintura pelvica .... 18.91.177 14.300 
Piastrina di congiunzione .............. 18.91.179 14.300 
Piastrina forata per ancoraggio pelotta ......................... 18.91.181 14.300 
Piastrina sagomata per supporto pelotta ........................ 18.91.183 13.000 
Piastrina a trifoglio LL... 18.91.185 14.700 


Valva laterale modellata ..........LL 18.91.187 233.200 
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CODICE PREZZO 


UNIVALVA DORSO LOMBARE O BOLOGNESE 


DI plastica senza ascellari, con allacciatura posteriore o anteriore e 
due cuscinetti di compressione comunque collocati. 
Costruito su modello di gesso negativo e positivo ................. 18.55.001 409.200 


UNIVALVA DORSO LOMBARE PER SCOLIOSI 
A DOPPIA CURVA O BOLOGNESE 


Di plastica, senza ascelfari alto con appoggio laterale sottoascellare, 

con allacciatura posteriore, con almeno quattro cuscinetti di compres- 

sione e compreso eventuale appoggio trocanterico. 

Costruito su modello di gesso negativo e positivo ................. 18.57.001 492.700 


BIVALVA DORSO LOMBARE 


Analogo al precedente codice 18.55.001 ma con due allacciature. 
Costruito su modello di gesso negativo e positivo ................. 18.61.001 424.000 


BUSTO BOSTON 


È costituito da: 

modulo prefabbricato in polipropilene foderato internamente in dur- 
foam 

nnforzato anteriormente da barre di propilene e posteriormente da due 
barre termosaldate 

ia gamma delle misure dei modelli risponde ad ogni esigenza antropo- 
metrica 

è realizzato mediante progetto da eseguire su esame radiografico del 
paziente, per la correzione della curva scoliotica e la derotazione dei 
corpi vertebrali 

con 4 fibbie di gallone/nylon, con rinforzo anteriore e due rinforzi poste- 
rioni. 


PER LA SCOLIOSI LOMBARE 


Modulo con pelotte: 
Lombare, 
Transtrocanterica, 
Antiderotante lombare, ............ 18.68.001 558.700 


PER LA SCOLIOSI DORSO/LOMBARE 


Modulo con pelotte: 
Lombare, 
Trocanterica, 
Antiderotante lombare, 
Boston toracica, 
Anteriore toracica, ............... 18.68.003 611.300 
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CODICE PREZZO 


PER LA SCOLIOSI DORSO/LOMBARE CERVICALE 


Modulo con pelotte: 
Lombare, 
Trocanterica, 
Antiderotante lombare, 
Boston toracica, 
Anteriore toracica. 
Sovrastruttura composta da anello cervicale con appoggio occipitale e 


ioideo ed aste tipo Milwaukee... 18.683.005 677.800 
AGGIUNTIVI 
Pelotta addominale LL... 18.85.201 9.600 


PER DORSO CURVO 


Con presa di bacino in plastica prolungata posteriormente costruita su 
modello di gesso negativo e positivo. 

Con mollone di spinta montato anteriormente con relativo cuscinetto 
di spinta sternale in gomma piuma o di materiale plastico ricoperto di 


pelle since AR aa 18.71.001 357.500 
c.$. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

paziente: muli la ail it 18.71.0039 331.000 
Con con spinta acromiale (coms codice 18.71.001) ................ 18.71.005 443.100 
c.s. con misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

paziente siga a tree leleine ere 18.71.007 427.500 
RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio .......... 18.90.251 15.400 
Cuscinetto di spinta sternale .......... LL 18.91.251 49.200 
Forcella di spinta acromiale ........... ia 18.91.253 69.900 
Rivestimento cuscinetto LL... 18.91.259 13.400 
Mollone per dOrso CUIVO LL... 18.91.261 110.000 


REGGISPALLE CON ASCELLARI 


Costruito in acciaio inox o lega leggera con rivestimento in pelle o pia- 


stica, rigido, con pettorale e cinghie di ancoraggio ................ 18.75.001 76.600 
c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato .............. 18.75.003 98.500 
c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato e placca posterio- 

fedi:controspintari. tu Vola ia dla tà 18.75.005 115.000 


REGGISPALLE SENZA ASCELLARI 


Costruito in stoffa, con allacciature ..........-. LL 18.75.011 43.800 


COLLARI (prefabbricati) 


in gomma piuma rivestito di maglia tubolare ..................... 18.84.001 25.400 
Di plastica, registrabile in altezza ............. 0 18.84.003 37.600 
c.8. con appoggi occipitali e MENtONIEFO LL... 18.84.005 56.200 


MINERVA (gorgera) 


Con armalura 

di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata con rivesti- 
mento in pelle o plastica, con telaio di appoggio sulle spalle, appoggio 
mentoniero e occipitale. Costruita su modello di gesso negativo e posi- 


tivo. 

Rigida air oe lea aa 18.86.001 241.200 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

paziente ri aa E a a dae dm 18.86.003 205.700 
REgistrabile dot e re a aaa eni 18.86.005 251.300 
C.s. su misura, con componenti predisposti direttamente adattati sul 

paziente o. forti e ia Vena 18.86.007 235.900 


Tipo pneumatico 


Prefabbricato con armatura di materiale plastico rigido, con elemento 

gonfiabile applicato all'appoggio sulle spalle .................... 18.88.001 366.800 
Tipo bivalva | 

Costruita di materiale plastico rigido o lega leggera ad alta resistenza ‘’ 

niero e occipitale. Costruita su modello di gesso negativo e positivo . . 18.94.001 229.600 


con appoggio sulle spalle, con allacciature laterali, appoggio mento- 
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PROTESI PER AMPUTAZIONE DI ARTO 
INFERIORE (19) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato. 
Le protesi per amputazione di arto inferiore si dividono in: 
— PROVVISORIE 
— DEFINITIVE: 

— di tipo tradizionale 

— di tipo modulare (scheletrico) 
— PER DEFORMITA CONGENITA 
Vengono costruite secondo i livelli di amputazione o deformità conge- 
nita che man mano sono indicati, in modo specifico, nell'ordine con cui 
prosegue la descrizione particolareggiata. 
Come indicazione di base, le protesi sono dotate di piede rigido o di 
piede articolato. 
La soluzione di piede con articolazione malleolare pluriassiale, artico- 
lata almeno su due assi, è indicata nelle voci «aggiuntive». 
Le caratteristiche dei piedi di base sono le seguenti: 


PIEDE RIGIDO (senza articolazione malleolare) 

È costituito da: 

— Cuneo calcaneare elastico 

— anima interna di supporto (fino alla zona di flessione dell’avampiede) 
— suola e rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla mi- 
sura del piede. 


PIEDE ARTICOLATO (con articolazione malleolare) 

È costituito da: 

— snodo malleolare di acciaio, con gambi filettati, dadi e pemi su boc- 
cole antifrizione 

— anima interna di supporto (fino alla zona di flessione dell'avampiede) 
— Suola e rivestimento dell'anima. in materiale elastico, fino alla mi- 
sura del piede 

— ammortizzatori elastici per l’articolazione malleolare 


PROVVISORIA 
PER AMPUTAZIONE DI GAMBA 


È costituita di: 

— invasatura regolabile in circonferenza applicata a telaio metallico 
protetto antiossidazione, adattata sul paziente, con allacciatura sopra- 
rotulea, o cosciale con allacciature e aste articolate al ginocchio, con 
piede articolato o rigido 


Con allacciatura soprarotulea 
COn:piede TIGIOO rica ie a ran 
con piede articolato .............. ii 


Con cosciale articolato con aliacciature 
con piede rigido ........... 
con piede articolato .............. Li 


Con cosciale articolato fino alla radice della coscia e allacciature 
con piede rigido ..............L a Ri i dad 
con piede articolato ..............0 


CODICE 


19.01.800 
19.01.900 


19.02.2800 
19.02.900 


19.03.800 
19.03.900 


PREZZO 


269.800 
288.100 


345.700 
362.900 


414.200 
431.300 


58 


PER AMPUTAZIONE DI COSCIA 


È costituita di: 

— cosciale regolabile con allacciature adattato sul paziente 

— forcella metallica protetta antiossidazione o acciaio inox, fissata al 
cosciale 

— con articolazione ai ginocchio, sbloccabile 

— gambale con piede rigido o articolato 

— bretella e cintura o fascia addominale di sospensione 


Con bretella e cintura, ginocchio sbloccabile e gambale 
CON:PIiEdersigidon.: vc ronnie eater 
con piede articolato ............- 0 


Con fascia addominale, ginocchio sbloccabile e gambale 
con piede rigido ............. 00 eri rece nere errare iene 
COYPIRde Allicolato siii a 


DEFINITIVA DI TIPO TRADIZIONALE 
PER AMPUTAZIONE DI GAMBA 


E costituita di: E 
— gambale/invasatura per i seguenti livelli di amputazione: 

— LISFRANCE 

— CHOPART 

— PIROGOFF 

— SYME 

— DI GAMBA 

— Di GAMBA CON GINOCCHIO FLESSO 

— cono senza rotatore 

— estetizzazione esterna rigida 

— cono senza cosciale con aste articolate e allacciature 

— con piede rigido o articolato 

— costruito su modello di gesso negativo e positivo 

Prezzi non comprensivi della calzatura ortopedica di rivestimento an- 
che quando questa sia parte fissa della protesi. 


LISFRANCE E CHOPART 


con piede rigido ............... CORRIERI eo 


PIROGOFF E SYME 


Con:piedesrgido. ut aerei alla eos 
con piede articolato ............ Levi 


PER AMPUTAZIONE DI GAMBA 


Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia In materiale morbido, 
con coscialino: 
con piede rigido LL... 


Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, 
con cosciale articolato con allacciature: 
con piede figido LL... 


19.21.800 
19.21.900 


19.23.800 


550.800 
569.900 


569.400 
588.500 


446.400 


431.500 
456.900 


725.900 


Con cosciale articolato con allacciature: 
con piede rigido ................. CAIO de ire 
con piede articolato ........... BRE IE ONE TOS 


Con cosciale alto fino alla radice della coscia con allacciature: 
con piede rigido ...................0 0 PRE RIO SPE 
con piede articolato ...................L Lera 


Per ginocchio flesso, con cosciale alto fino alla radice della coscia con 
calotta di appoggio e protezione del ginocchio: 

con:piede rigido: puri e a ai ae 
con piede articolato ............... i 


AGGIUNTIVI 


Appoggio iSChIatico n... prora atea 
Bloccaggio dell’articolazione delle aste ............... 
Rotatore: ..; iii ie I 
Estetizzazione in espanso elastico .................. a eil 
Estetizzazione anatomica (solo per donna) ....................... 
Trazione elastica anteriore: 

— semplice 

— biforcata 

Maggiorazione per cuffia in silicone, in sostituzione di quella in mate- 
nale: Morbido: piena cele SEA ia 


PER AMPUTAZIONE DI COSCIA 


È costituita di: 
— cosciale/invasatura per i seguenti livelli di amputazione: 
— DISARTICOLATO DI GINOCCHIO 
— GRITTI 
— COSCIA 
— gambale 
— estetizzazione esterna rigida 
— articolazione al ginocchio tipo monoasse con o senza bloccaggio, 
con o senza freno o a frizione, o con dispositivo policentrico, o ginoc- 
chio speciale per disarticolato di ginocchio 
— cono senza rotatore 
— con piede rigido o articolato 
— cono senza cintura di sostegno 
— costruito su modello di gesso negativo e positivo 


PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO CON INVASATURA IN 
CUOIO ARMATO, CON ASTE LATERALI, CON ARTICOLAZIONE 
LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE) 


Con,piede:rigido”.. iu apt 
con piede articolato ..............0.. cei 


PER DISARTICOLAZIONE Di GINOCCHIO CON INVASATURA IN 
LEGNO O PLASTICA, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE 
LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE) 


con:piede:rigido:.- cuni a a 
con piede articolato .............-.L eci 


19.85.001 
19.85.0093 
19.85.005 
19.85.007 
19.85.008 


19.85.009 
19.85.011 


19.85.013 


19.30.800 
19.30.900 


19.31.800 
19.31.900 


881.300 
899.200 


987.500 
1.005.400 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 163 del 14 giugno 1984 


CODICE PREZZO 


GRITTI CON INVASATURA IN CUOIO ARMATO CON ASTE LATERALI 
CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE) 


CON:piede:rigido) pistole ria dr 19.32.800 893.000 
con piede articolato ............. 19.32.900 908.800 
GRITTI CON INVASATURA iN LEGNO O PLASTICA, CON APPOSITA 

ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE) 

COn:piede:rigido iui satin rata an 19.33.800 958.500 
Conpiede articolato... .Giui iii a RI Lao ele 19.33.900 976.400 
AGGIUNTIVI 

Bloccaggioral:GiNoeGhio”.,...; tile aosta I 19.85.051 86.900 
Bretella doppia di SOSpensione ...........-- LL 19.85.053 24.300 
Breteila semplice di SOSpensione ...........L LL 19.85.055 13.600 
Cintura-concattatchi.p0 0 bian aa e na gal 19.85.057 62.500 
Corsetto armato modellato ..........L LL 19.85.059 96.000 
Fascia addominale modellata ......... 19.85.061 81.600 
Fiede con articolazione malleolare pluriassiale ................... 19.85.063 76.100 
Rotatofe tara lino le hier 19.85.065 100.000 
Estetizzazione in espanso elastico .......... Le 19.85.067 81.200 
Estetizzazione anatomica {solo per donna) .................-.. 19.85.069 131.400 
Articolazione coxofemorale con cintura LL... 19.895.073 142.300 
Appoggio terminale in SILICONE... 19.85.075 54.700 
Appoggio ischiatico (per invasatura in cuoio armato) .............. 19.85.077 43.800 
PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON ARTICOLAZIONE LIBERA 

AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE 

Con bretellaggio 

Gon piede:rigidò..;. ci. iii RAR Lara 19.35.800 786.500 
con. piede'articolato.\. ra OE O a 19.35.900 804.500 
Con cintura e bretelle 

CONPIECETIGICOR: Linn na 19.36.800 792.100 
con piede articolato .......... Le erreerrrcri ere rire rene 19.36.900 816.800 
Con fascia addominale modellata 

Con piedetrigido 1% i iero ein ala 19.37.800 826.200 
con:piederarticolato:+;.iiureniial reni aaa 19.37.900 844.400 
Con corsetto armato modellato 

con piede rigido ..........L Le cererrerere ieri verro ari noo 19.38.800 859.800 
con piede articolato ............L Lee ieri nea 19.383.900 877.600 
A tenuta pneumatica 

con piedetrigid0 uil na ea 19.39.800 799.900 
con piede articolato .......... Lera reeere rire 19.39.900 818.100 
A tenuta pneumatica con invasaiura ad aderenza iviaie 

Col Piede gdr e RT RICA 19.40.800 810.500 
con piede articolato .......... Lee rrreeee rie 19.40.900 819.500 
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AGGIUNTIVI 

Articolazione addizionale sbloccabile ali cosciale/invasatura, per prote- 

SI CON MONCONE CONO... 19.85.101 99.000 
Per ginocchio: 

— con bloccaggio manuale ............. 19.85.103 85.400 
—. con freno automatico ............... La 19.85.105 144.200 
= CON 'IIZIONE Li A LR 19.85.107 94.600 
—-. policentrico 19.85.113 174.700 
Mutandina per protesi per moncone corto ....................... 19.85.115 96.100 
Piede con articolazione malleolare pluriassiale ................... 19,85.117 76.100 
Rotatore:ppiAieighlelatiope orali La ethidi ireelaa 19.85.119 100.000 
Estetizzazione in espanso elastico .............. 19.85.121 81.200 
Estetizzazione anatomica (solo per donna) ....................... 19.85.123 131.400 
Articolazione coxofemorale, con cintura .............--- 0 19.85.125 142.300 
Anello in silicone, con appoggio ischiatico (per sola invasatura ad ade- 

renza:totale):.}a teo a 19.85.127 98.600 
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone (per sola inva- 

satura ad aderenza totale) ............... 19.85.129 120.400 
Bretella di SOSPENSIONE LL... 19.85.131 13.600 


PER DISARTICOLAZIONE D’ANCA 


E costituita di: 

—. presa di bacino con articolazione all'anca, con o senza bloccaggio, 
articolazione al ginocchio di tipo monoasse, con o senza bloccaggio, 
con o senza freno, o a frizione, o con dispositivo policentrico 

— cosciale 

— gambale 

—. estetizzazione -esterna rigida 

— cono senza rotatore 

— piede rigido o articolato 

— costruito su modello di gesso negativo e positivo 


Con presa di bacino in cuoio armato, con cosciale e gambale in-iegno o 

plastica, articolazione libera all’anca ed al ginocchio tipo monoasse 

con piede rigido inline RA 19.43.800 1.374.200 
con piede articolato ............. 00 eerrere tati ce era nieeno 19.43.900 1.393.100 


: Con presa di bacino in plastica, con cosciale e gambale di plastica, ar- 
ticolazione libera all'anca ed al ginocchio tipo monoasse 


con.piede rigido nr. fisco ele i aa 19.44.800 1.374.200 
Con:piede articolato... ala A A 19.44.900 1.394.200 
AGGIUNTIVI 
Bloccaggio all'anca .............. Lee 19,85.151 134.500 
Bretella-doppia-.... tia a a 19.85.153 24.300 
Per ginocchio: 
— con bloccaggio ................ Lecce 19,85.155 85.400 
— con freno automatico ............. Li 19.85.157 144.200 
i aLIZIONE: etnie ia ea vane aan 19.85.159 94.600 
TY POLENTA 19.85.165 174.700 


Piede con articolazione malleolare pluriassiale ................... 19.85.167 76.100 
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Rotatore carie oa er eo 
Estetizzazione in espanso elastico .............. Lee 
— Estetizzazione anatomica (solo per donna) .................... 


PER DEFORMITÀ CONGENITA 


In funzione dei diversi livelli di appoggio e presa: 

— APPOGGIO TIBIALE 

— APPOGGIO ISCHIATICO 

— BACINO 

È costituita di: 

— presa di bacino con articolazione con e senza bloccaggio 

— iInvasatura e cosciale con appoggio ischiatico con o senza articola- 
zione del ginocchio 

— invasatura e gambale con appoggio tibiale 

— gambale 

— estetizzazione esterna rigida o morbida 

— con piede rigido o articolato 

— costruito su modello di gesso negativo e positivo 

Deve poter ricevere una calzatura dì rivestimento, non compresa nel 
prezzo. 


Con appoggio tibiale 
con piede rigid0 siii: alla PE 
con piede articolato .............L Lerrone cirio 


Con appoggio tibiale e cosciale articolato 
con-piede:rigid0 (iii LEO EAT 
con piede articolato ............... ii data 


Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio 
CON PIECE FGIAO:.. ie RA A e n 
con piede articolato ......... e 


(Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio 
con'piede:riQid0 "0: RTLA RT enna a 
con piede articolato ............. bei 


Con presa di bacino, con articolazione coxofemorale libera e al ginoc- 
chio, monoasse, libere 

con: piede;rigidO)r. i. otro rr ie ae i a 
on: piede AntiColato..... ii OR 


AGGIUNTIVI 


-—— Articolazione coxofemorale con presa di bacino modeilata (con 
esclusione dei codici 19.49.800 e 19.49.900) ...................... 
Vedi inoltre aggiuntivi delle protesi definitive di tipo tradizionale prece- 
dentemente descritti. 


DEFINITIVA DI TIPO MODULARE (scheletrico) 


È costituita da invasatura per i seguenti livelli di amputazione: 
-—— GAMB 
-- DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO 


CODICE 


19.85.169 
19.85.171 
19.85.1735 


19.45.800 
19.45.900 


19.46.800 
19.46.900 


19.47.800 
19.47.900 


19.48.800 
19.48.900 


19.49.800 
19.49.900 


19.85.191 


594.500 
616.200 


750.600 
672.300 


919.500 
941.000 


968.100 
989.400 


1.374.200 
1.393.100 


| 
| 
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CODICE PREZZO 


—. GRITTI 

- COSCIA 

—. ANCA E EMIPELVECTOMIA 

- DEFORMITÀ CONGENITA 

e da struttura tubolare con relativi moduli di articolazione e collega. 
mento 

— con dispositivo di allineamento 

—. con o senza rotatore 

— . estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, con calza di ri- 
vestimento 

—. con piede rigido o articolato 

— costruito su modello di gesso negativo e positivo 


PER AMPUTAZIONE DI GAMBA CON INVASATURA AD APPOGGIO 


TOTALE 

con piede rigido ...............0.L0b ieri 19.50.800 780.400 
AGGIUNTIVI 

Rotatofe” cin laine 19.85.201 94.900 
Cuffia:in:silicone:: ciato aa a a 19.85.203 76.700 
Cinturino SOVrarotuleo ............. i 19.85.207 30.700 
Pisde:articolato iii le AR a 19.85.209 43.800 


PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO E AMPUTAZIONE ALLA 
GRITTI, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE 


Con: piede:rigido..- alia tieni ilaa ela alza 19.51.800 1.101.800 
cen piede articolato ............. 19.51.900 1.121.500 
AGGIUNTIVI 

Appoggio ischiatico .......... LL 19.85.250 76.600 
Piede con articolazione malleolare pluriassiale ................... 19.85.251 72.300 
Rotalore..srianne aaa aaa an ela 19.85.253 94.500 
Cuffia in silicone (in alternativa all'appoggio ischiatico e all'appoggio 

terminale)... igiene lor le ee 19.85.255 164.200 
Appoggio terminale in silicone (in alternativa all'appoggio ischiatico) . 19.85.257 54.700 


PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON INVASATURA AD ADERENZA 


TOTALE 

con piede rigido ................ eee rrr rene ri erezione no 19.52.8500 1.101.400 
con prede articolato ............. Lei 19.52.900 1.160.600 
AGGIUNTIVI 

Articolazione addizionale per protesi con moncone corto ........... 19.85.301 248.300 


Per ginocchio: 
— conbloccaggio manuale ................ ii 19.85.303 81.100 
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— con freno automatico .............. 
a valfrizione. idea aa lai 
— policentrico .............. RA ail Rae baila 
2 IGIAUNICON. ii ao e ene MEI seria 
Mutandina per protesi pe: moncone corto ..................-.... 
Piede con articolazione malleolare pluriassiale ................... 
Rotatore:. ii Lari ua ie ee ea 
Articolazione coxofemorale, con cintura... 
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modeliata, con esclu- 
sione dei codici 19.652.800 e 19.652.900 ................. 
Anello in silicone con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad ade- 
renza:totale: Li... RESA rei 
Rivestimento totale con appoggio terminale in silicone, per sola inva- 
satura ad aderenza totale ........ 


PER DISARTICOLAZIONE D’ANCA ED EMIPELVECTOMIA CON 
PRESA DI BACINO DI PLASTICA, ARTICOLAZIONE LIBERA 
ALL'ANCA ED AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE 


con:piede:rigido:..;.ii. ira e ina 
con piede articolato .............. Lei 


AGGIUNTIVI 


Articolazione dell'anca, regolabile in abduzione e flesso estensione, in 
Acciaio ani LA IALIA aa rent 
Bloccaggio all'anca .......... 
Bretella doppia di sospensione ........ Le 
Per ginocchio: 

— con bloccaggio Manuale . LL... 
— con freno automatico .......... 0 isa 
SIAMIZIONE! Li di oa 
= PONCENTICO lin ALE 
ssvidraulico Si butoartrbei ii dle aida eil 
Piede con articolazione malleolare pluriassiale ................... 
ROM loro lander 3 
Appoggio terminale in silicone . LL... 
Appoggio sulle creste iliache e sacrale, in materiale morbido ........ 


PER DEFORMITÀ CONGENITA 


Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio 


con piede rigido... 
con piede articolato LL... 
Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio tipo moncasse 

con piede rigido ........... 
con piede articolato (Li... 


pon presa di bacino, con articolazione libera all’anca ed al ginocchio, 
tipo monoasse 

LONnpiede rigido... lit aria aa 
GO piede anticoiatg cloni ialiali ! 


CODICE 


19.85.305 
19.85.307 
19.85.3123 
19.85.314 
19.85.3915 
19.85.3917 
19.85.319 
19.85.321 


19.85.3923 
19.85.325 


19.85.327 


19.55.800 
19.55.900 


19.85.347 


19.85.351 
19.85.353 


19.85.355 
19.85.357 
19.35.359 
19.85.365 
19.85.366 
19.85.3967 
19.85.369 
19.85.371 
19.85.3973 


19.60.800 
19.60.900 


19.61.800 
19.61.900 


19.62.800 
19.62.900 


1.795.900 
1.872.400 


1.064.000 
1.092.800 


1.121.300 
1.149.900 


1.600.300 
1.629.200 


RIPARAZIONI 
PER PROTESI TRADIZIONALE 
PIEDE 


Smontaggio e rimontaggio .......... 
Rigido, senza perno filettato di fissaggio ..............:......... 
Rigido con parte-malleolare ............... 
Articolato, senza snodo malleolare . LL... 
Articolato con parte malleolare, snodo, ammortizzatore e guarnizioni . 
Articolato con articolazione piuriassiale ............. 
Articolato con parte malleolare con articolazione pluriassiale ....... 
Ammortizzatore anteriore... 
Ammortizzatore posteriore ........... 0 
Ammortizzatore a culla per articolazione pluriassiale ......:...... 
Cuneo:calcaneare:... iii pani CA 
Guarnizione per articolazione malleolare .................... LE 
Perno filettato di fissaggio per piede rigido ...................... 
Rivestimento totale ............. 
Rivestimento dell’articolazione malleolare anteriore e posteriore . .... 
Snodo malleolare 

Snodo malleolare pluriassiale ............... 
Suoletta con avampiede ............. 


PROTESI DI GAMBA 


Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio ............. 
Adattamento invasatura ........... e 
Allacciatura: 

— elemento mobile ............. Lee 
= _elemento.fisso:..cprao Pelia iaia 
Asta articolata con bronzina completa ................... 0. 
=:-parte inferiore”: anita eee 
— parte SUPEriore ........... LL erererirrere rire rire 
«= DIONZINA:e VITE: Sio rene e ala 
Asta articolata con cuscinetto a sfere .................. 0 
— parte inferiore 

— parte SUPperiore ........... LL 
— cuscinetto a sfere e vite... 
Bloccaggio a ponte dell'articolazione del ginocchio . .............. 
==“ TEVISIONO: nani e RR VA nette 


Bretella di SOSpensiIONEe LL... CREDO 


Cinghia ed attacco con fibbia ............. 
—:lattacco:con-fibbia. rue lara ea 
—’cinghia; ile iatale erat nani 
Copriarticolazione .......iL. iii 
Copri asta e articolazione .............. rr 
Copri fibbia LL... TIE RR 
Cosciale: 

— conallacciature senza aste ............ 
— fino alla radice della coscia con allacciature senza aste ......... 
— con appoggio Ischiatico con allacciature senza aste ............ 
Coscialino per invasatura ad appoggio totale .................... 
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19.90.001 
19.91.001 
19.91.003 
19.91.005 
19.91.007 
19.91.009 
19.91.011 
19.91.013 
19.91.015 
19.91.017 
19.91.019 
19.91.021 
19.91.023 
19.91.025 
19.91.027 
19.91.029 
19.91.031 
19.91.033 


19.90.101 
19.91.101 


19.91.4103 
19.91.105 
19.91.107 
19.91.109 
19.91.111 
19.91.113 
19.91.115 
19.91.117 
19.91.119 
19.91.1241 
19.91.4123 
19.91.125 
19.91.127 
19.91.129 
19.91.131 
19.91.1393 
19.91.1395 
19.91.137 
19.91.139 


19.91.141 
19.91.143 
19.91.145 
19.91.147 
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CODICE 


19.91.149 
19,91.150 


Cuffia per moncone per protesi ad appoggio totale su modello gesso . 
Cuffia in gilicone 


Estetizzazione in espanso elastico, solo in caso di sostituzione dell’in- 

Vasatura/i ce resterete ile rale eda 19,91.151 79.200 
Estetizzazione anatomica (solo per donne), solo in caso di sostituzione 

dell'invasatufa! ‘0-0 vee Brera cei iaia 19.91.152 98.500 
Invasatura su modello di gesso negativo e positivo: 

— normale 19.91.153 309.700 
— con cuffia per protesi ad appoggio totale ..................... 19.91.155 407.700 
— conparte malleolare e ristilizzazione del gambale, senza laminazio- 

tiro devio liebe iaia 19.91.157 436.400 
— per deformità congenita con appoggio tibiale e ristilizzazione, sen- 

za: laminazione: ui Le e Ah 19.91.159 384.700 
Laminazione in resina del gambale .............. LL 19.91.161 52.000 
Limitatore di estensione dell’articolazione del ginocchio ........... 19.91.163 20.700 
— placchetta per detto .............. br 19.91.165 3.300 
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale senza laminazione ... 19.91.167 29.600 
Riadattamento del coscialee relative aste ......................, 19,91.169 38.900 
Rotatore=. nice VA LL Ree 19.91.171 121.200 
2 TEVISIONO? «plinti lea hd aa 19.91.173 25.000 
Sospensione a cinghia .........L Le 19.91.175 14.900 
Trazione elastica anteriore: 
=SEmMplice cca aa Pre ere na 19.91.177 8. 

=" DIFfONCAtal oriana ia ae | 19.91.179 24.200 
Verniciatura intermia:... ii rar ae | 19.91.181 20.000 


PROTESI DI COSCIA 

Smontaggio e rimontaggio cosciale LL... 19.90.201 27,200 
Adattamento invasatura ........... bee 19.91.201 48.600 
Articolazione monoasse del ginocchio completa di aste e perno ..... 19.91.203 48.600 
“=? HOVISIONO: cl ea fade 19.91.205 25.000 
=S000/ Astenersi ar ia 19.91.207 30.400 
«SOLO PRIN! ie tarata n ina 19.91.209 18.300 
Attacchi per bretella doppia ............L LL 19.91.211 9.700 
Bottone con piastrina per sospensione laterale ................... 19.91.213 7.200 
Bretella di sospensione: 

="=Semplicè. «net i Lire 19.91.215 18.000 
= GOPPIA io 19,91.217 29.200 
Carucola con piastrina pertrazione LL... 19.91.219 12.400 
Cinghia per sospensione laterale ................ La 19,91.221 3.300 
Cintura: 

‘bassa: do pica rara er 19.91.223 17.000 
— altacm.B0più........ eee re ieri eee rece 19.91.225 73.100 
Corsetto armato modellato di sospensione ...................... 19.91.227 107.500 
Cuscinetto posteriore di protezione indumenti .................... 19.91.229 20.000 
Estetizzazione in espanso elastico ......... RTRT n 19.91.231 32.800 
Estetizzazione anatomica (solo perdonna) ....................... 19.91.232 32.800 
Fascia addominale modellata: 

SCR oneri leo 19.91.233 94.300 
«— per protesi bilaterale ............. Lernia 19.91.235 115.100 
FOderadl:COSelalO:.0 fini eri ati nana 19.91.2597 22.400 
Gambale completo di aste e perno, stilizzato, senza laminazione ..... 19.91.2399 315.900 
“— polpaccio con aste e perno, senza stilizzazione e laminazione .... 19.91.241 241.900 
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Ginocchio con ristilizzazione dei cosciale, senza laminazione ....... 


Ginocchio completo di polpaccio, con meccanismo: 


— di bloccaggio ............. (AR ni SPORE 
= ITEVISIONO! iui LR LE ein 


e TEVISIONO" 1x1 lla AA Rai a ato 
= atlizione:co siero ento ele lola bea) 


— revisione 


2: MOBDOASSO dui ele ir Alain ne ae ai ene 
= T@VISIONO: Le e aaa ea 


— policentrico 
— revisione 


Invasatura con ristilizzazione del cosciafe senza faminazione su model- 


lo di gesso: 


«—.‘fipo'tradizionale:.... aiar ae aaa 
— tipo a tenuta pneumatica ........... LL 
— tipo ad aderenza totale ............ LL 
— per deformità congenita e appoggio ischiatico ................ 


Laminazione di resina: 


= “Kosclale-; ile ala e da e 
= GAMDAE..i erede ae ea a 
Mutandina per Moncone corto ............ 
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale, senza laminazione . 

Piastrina con levetta per comando arresto ....................... 
Riduzione volumetrico dell’invasatura con iaminazione interna ...... 
Rinforzo al cosciale con ricopertura parziale di resina .......... Dad 
Rinforzo al gambale con ricopertura parziale di resina .............. 
Rotatore... ici dere eroina 
2 F@VISIONO? ni ie ER RN 


Stilizzazione: 


— COSCIA iii RR 
==vigambale: riti ela rale area 
Tirante per comando arresto ..........-.L Le 
Trazione per carrucola ............. eee 
Trazione elastica anteriore ........... Le 
Valvola con sede ad anello, montata ................. 
==" Valvola iper detta: c.c. il ea ala 
Verniciatura interna del cosciale .............. 


PER DISARTICOLAZIONE D’ANCA 


Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino .................. 


Allacciatura per presa di bacino: 


— elemento mobile ............. LL 


— revisione 


CON DIOCCAGgIO! iii 
= Tevisione: ele i eni pie ie ea 
Bioccaggio al ginocchio LL... 
SerTevisionen o role Asia CE 
Cinghia ed attacco con fibbia... 
— attacco con fibbia... 
=*Cinghia api rieti oa Lala e epr 


CODICE PREZZO 


19.91.243- 


19.91.245 
19.91.247 
19.91.249 
19.91.251 
19.91.253 
19.91.255 
19.91.261 
19.91.263 
19.91.269 
19.91.271 


19.91.281 
19.91.283 
19.91.285 
19.91.287 


19.91.289 
19.91.291 
19.91.2939 
19.91.295 
19.91.297 
19.91.298 
19.91.299 
19.91.301 
19.91.303 
19.91.305 


19.91.307 
19.91.309 
19.91.311 
19.91.313 
19.91.315 
19.91.317 
19.91.319 
19.91.321 


19.90.401 


19.91.401 
‘19.91.403 
19.91.405 
19.91.407 
19.91.409 
19.91.411 
19.91.413 
19.91.415 
19.91.417 
19.91.419 
19.91.421 
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Presa di bacino su modello di gesso negativo e positivo: 


— campieta di articolazione all'anca .............- 19.91,425 545.500 
= VTeVISIONe” ii ii Ela 19.91.427 25.000 
— ‘senzacarticolaziONe:..... isa a 19.91.429 458.700 
— revisione 19.91.4931 29.600 
—- parte cuoio e parte di elastico ............... 19.91.433 358.200 
=: Selo-pane elastico: ino lena ua ta 19.91.4935 71.600 
ss éarmatura:- Cai elia e ia 19.91.437 187.400 
— armatura con articolazione LL... 19.91.4399 273.200 
—- adattamento 19.91.441 34.200 


— foderatura e orlatura LL... 19.91.443 
Appoggio terminale in SÎliCOne ............ Li 19.91.445 


PER PROTESI MODULARE (scheletrica) 


PIEDE 

Smontaggio e rimontaggio ............- 000 19.90.501 25.500 
Rigido 19.91.5017 97.100 
Rigido-COniattaC6o ic: stelo Li Al I e asaliera 19.91.503 114,500 
Articolato». > sit cai lele rale il 19.91.505 129.100 
Articola!o Con atlacco LL... | 19.91.507 167.800 
Articoiaio con articolazione pluriassiale con attacco .............. | 19.91.509 189.700 
Aitacco: 

= PEEpieae riale Ie ale 19.91.511 55.400 
= OSP DIEOSAnicolato. i.e e en 19.91.513 78.700 
Ammortizzatore: 

i DOSTArOrei are i aa a 19.91.517 5.500 
—-. a culla per articolazione piuriassiale LL... 19.91.519 15.000 
Cuneo calcaneare ............ eee 19.91.521 16.400 
Perno filettato per piede rigido ............-.-L Li 19.91.523 6.800 


PROTESI DI GAMBA 


Smontaggio e rimontaggio dell’articolazione del ginocchio ......... 19.90.601 25.500 
Attacco: 

—. di collegamento all'invasatura ..........-.-- e 19.91.601 89.500 
— CON FEgolatore ............. eci eeririreea re 19.91.603 135.700 
— con regolatore e tubo di collegamento ....................... 19.91.605 203.100 
Base di collegamento all'invasatura ............... Le 19.91.607 238.200 
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposta 

per: 

—PIECE:MGI00?.3 cp i are 19.91.609 76.800 
PIER AIEGAto iii libros toi pela lata 19.91.611 73.100 
Calza maglia di rivestimento ............b a 19.91.613 38.500 
Coscialino per invasatura ad appoggio totale .................... 19.91.615 34.900 
Cuffia per moncone per protesi ad appoggio totale ................ 19.91.617 66.200 
CUNisio:SIICORe: scorie re ala o PAS ARR 19.91.618 164.200 
Invasatura ad appoggio totale con base di collegamento, il tutto lami- 

naro, su moaeiio di gesso negativo e positivo .................... 19.91.6198 271.900 


ROmMelo: eitiurntonataica tto Dl RE 19.91.621 


—- per piede articolato con articolazione pluriassiale .............. 19.91.515 91.200 
Rivestimento in espanso elastico .............. 19.91.623 | 


—————_—@ 
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Estetizzazione anatomica (solo per donna) 
Rotatore 


PROTESI DI COSCIA 


Smontaggio e rimontaggio del cosciale 


Attacco: 


— di collegamento all'invasatura 
con regolatore .................... 
— con regolatore e tubo di collegamento 
Base di collegamento all’invasatura 
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposto 


per: 


piede rigido ...................... 
piede articolato ................... 
Calza maglia di rivestimento 


E IE RR E SI ET EE TIT 


PO SEE OT I TRE I TR II SE TETI TOT 


Ginocchio completo di appendici di attacco con meccanismo di: 


— per deformità congenita 
Rivestimento completo in espanso elastico 
Estetizzazione anatomica (solo per donna) 
Anelio in tessuto per sospensione del rivestimento elastico 
Anello in silicone, con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad ade- 
renza totale 
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone, per sola inva- 
satura ad aderenza totale 


PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA ED EMIPELVECTOMIA 


Smiontaggio e rimontaggio della presa di bacino 
Atlacciatura per presa di bacino: 

elemento Mobile... 
elemento fisso: piciu 
Bloccaggio all'anca 


bloccaggio ....................... 


revisione 


freno automatico .................. 


revisione 
monoasse 
revisione 
policentrico 


FEVISIONE: ciare ade pa 
Invasatura con base di collegamento, il tutto laminato su modello di 
gesso negativo e positivo: 

— a tenuta pneumatica 


ad aderenza totale 


revisione 


Articolazione all’'anca 


revisione 


con. DIOCCAggio: ii io a RE 


revisione 


000 ee enne nn 


pin 


CODICE 


19.91.624 
19.91.625 
19.91.627 


19.90.701 


19.91.701 
19.91.703 
19.91.705 
19.91.707 


19.91.709 71.500 
19.91.71 72.900 
19.91.713 23.200 
19.91.715 222.100 
19.91.717 42.600 
19.91.719 184.900 
19.91.721 42.600 
19.91.731 177.500 
19.91.733 33.800 
19.91.739 247.500 
19.91.741 42.500 
19.91.751 443.100 
19.891.753 443.100 
19.91.755 477.000 
19.91.757 146.600 
19.91.758 32.800 
19.91.761 54.700 
19.91.763 98.500 
19.91.765 120.400 
19.91.767 76.600 
19.90.801 33.800 
19.91.801 10.200 
19.91.803 10.200 
19.91.805 131.100 
19.91.807 51.000 
19.91.809 271.200 
19.91.811 51.000 
19.91.813 305.800 
19.91.815 51.000 
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Presa di bacino su modello di gesso negativo e positivo: 

-— con articolazione all'anca ..........-.- 2 
--- senza articolazione all'anca .......-... 
-— adattamento 

Appoggio terminale in Silicone ............- 0 


19.91.817 
19.91.819 440.600 | 
19.91.821 59.500 
19.91.823 164.200 
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7Ì 


PROTESI DI ARTO SUPERIORE (20)... 
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato. 


Le protesi di arto superiore vengono costruite per i seguenti livelli di 
amputazione: 

— parziale o totale di una o più dita 

— parziale di mano 

— disarticolazione di polso 

— amputazione di avambraccio 

— amputazione di avambraccio con moncone corto 
— disarticolazione di gomito 

— amputazione di braccio 

— amputazione di braccio con moncone corto 

— disarticolazione di spalla 

— amputazione interscapolare 

— malformazione congenita 


PROTESI ESTETICHE DI TIPO TRADIZIONALE 


Hanno lo scopo di ricostruire la parte mancante solo dal punto di vista 
estetico, senza alcuna funzionalità attiva dei vari componenti della pro- 
tesi. 


PFIOTESI ESTETICHE DI TIPO MODULARE (scheletrica) 


Hanno lo scopo di ricostruire la parte mancante solo dal punto di vista 
estetico, senza alcuna funzionalità attiva dei vari componenti della pro- 
tesi, consentendo un maggior grado di esteticità. 


PROTESI DA LAVORO CON MOVIMENTO PASSIVO 


Hanno la funzione di permettere la possibilità di lavoro mediante un 
particolare innesto che consenta la intercambiabilità di appositi dispo- 
sitivi da favoro, senza alcuna funzionalità attiva dei vari componenti 
della protesi. 


PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO L'ENERGIA CORPOREA 
Hanno la funzione di permettere la possibilità di lavoro mediante un 
particolare utilizzo dei movimenti muscolari. 

PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO L'ENERGIA ESTERNA 
(elettrica) O ENERGIA MISTA CORPOREA-ESTERNA 

Hanno la funzione di permettere la possibilità di lavoro mediante un 


particolare utilizzo del potenziale muscolare o attraverso microinterrut- 
tori 0 sensori e/o in combinazione con l'energia corporea. 


CODICE PREZZO 
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L.e protesi funzionali possono essere dotate di mani: 
— reversibili 

— irreversibili 

Tali termini sono riferiti al movimento delle dita. 


La mano «reversibile» mantiene la presa su un oggetto tramite l’azione 
continua del comando volontario, oppure con l’azione costante di una 
molia. 


La mano «irreversibile» mantiene la presa su un oggetto anche quando 
è cessato il comando; per lasciare l'oggetto occorre una successiva 
azione volontaria. 


PROTESI ESTETICHE DI TIPO TRADIZIONALE 


Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione: 
— parziale o totale di una o più dita 

— parziale di mano 

— disarticolazione di polso 

— amputazione di avambraccio 

— amputazione di avambraccio con moncone corto 
— disarticolazione di gomito 

— amputazione di braccio 

— amputazione di braccio con moncone corto 

— disarticolazione di spalla 

— amputazione interscapolare 

— malformazione congenita 


PER AMPUTAZIONE PARZIALE O TOTALE DI UNA O PIÙ DITA O 
AMPUTAZIONE PARZIALE DI MANO 


E costituita da: 

— dita rigide, atteggiabili, articolate 

-— invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 

— guanto cosmetico oppure guanto di rivestimento di pelle o filanca 
— ancoraggio al moncone. 


PER AMPUTAZIONE PARZIALE DI DITA (senza guanto di rivestimento) 


perciascun'dito--siu isla a 


PER AMPUTAZIONE TOTALE DI DITA (senza guanto di rivestimento) 


CRUI en Ia 
diQUe:ditalai sarta da a Lanier ee a 
dire ditelo ia idro eri nt ina RA 
di quattro dita: call peli aree re RR 
di cinque dita... ere aaa 


PIER AMPUTAZIONE PARZIALE DI MANO (senza guanto di rivestimento) 


Querdita: cervia Aa I 
tre dita 


quattrordita: tir i ao i 
GINque.dità lo ori aliene balilla agita 


CODICE 


20.01.001 


20.02.003 
20.02.004 
20.02.005 
20.02.006 
20.02.007 


20.03.009 
20.03.01 
20.03.012 


PREZZO 
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CODICE PREZZO 


PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO E AMPUTAZIONE DI 
AVAMBRACCIO 


È costituita da: 
— mano estetica: 
-— con tutte le dita rigide 
-— con tutte le dita atteggiabili . 
«— con quattro dita rigide e pollice articolato a molla 
«— con cinque dita articolate 
— polso: 
— fisso 
‘+— a rotazione passiva 
— con articolazione sferica passiva 
— con articolazione sferica passiva con bloccaggio 
— invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 
+—— normale con braccialino di sospensione 
.—— normale con braccialino articolato 
— ad aderenza totale con o senza presa olecranica 
— guanto di rivestimento 
— estetizzazione esterna rigida 


PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO (polso fisso, invasatura normale 
senza braccialino di sospensione, senza guanto di rivestimento) 


con mano con tutte le dita rigide .............L 20.04.600 365.100 
con mano con tutte le dita atteggiabili ................-.-00 20.04.700 365.100 
con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla ......... 20.04.800 364.500 
con mano con cinque dita articolate ................. 20.04.900 370.000 


PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO (polso fisso, invasatura nor- 
male con braccialino di sospensione, senza guanto di rivestimento) 


con mano con tutte le dita rigide ... LL 20.05.600 | 393.200 
con mano con tutte le dita atteggiabili ............. 20.905.700 393.200 
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ..... SECINOITARO 20.05.800 406.100 
con mano con 5 dita articolate ..........-....- 0 20.05.900 420.400 


PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO E AMPUTAZIONE DI BRACCIO 


È costituita da: 
— mano estetica: 
-—— con tutte le dita rigide 
-— con tutte le dita atteggiabili 
-— con 4 dita rigide e pollice articolato a molla 
-— con 5 dita articolate 
— polso: 
— fisso 
-— a rotazione passiva 
-— con articolazione sferica passiva 
— gomito: 
.— con articolazione libera me 
— «con articolazione con bloccaggio 
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CODICE PREZZO 


— invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 
— normale 
— ad aderenza totale con o senza presa di spalla 

— guanto di rivestimento 

— cono senza bretellaggio di sospensione 

— estetizzazione esterna rigida 


PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (polso fisso, articolazione libera 
al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di ri- 
vestimento) 


con mano con tuîte le dita rigide 
con mano con tutte le dita atteggiabili ...........- 
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ............. 
con mano con 5 dita articolate ............. 


PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (polso fisso, articolazione libera al 
gomito, invasatura normale, relativo breteliaggio, senza guanto di rive- 
stimento) 


con mano con tutte le dita rigide... 20.09.600 419.100. 
con mano con tutte le dita alteggiabili ...........- 20.09.700 423.000 
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ............. 20.09.800 411.700 
con mano con 5 dita articolate ............/ 0a 20.09.900 399.900 


PER BDISARTICOLAZIONE DI SPALLA E AMPUTAZIONE 
INTERSCAPOLARE 


È costituita da: 
— mano estetica: 
— con tutte le dita rigide 
— Con tuite le dita alteggiabili 
— con 4 dita rigide e pollice articolato a molla 
— Con 5 dita articolata 
— polso: 
— fisso 
— a rotazione passiva 
— con articolazione sferica passiva 
— gomito: 
— con articolazione libera 
— con articolazione con bloccaggio 
— Spalla: 
— con articolazione singola 
— con articolazione pluriassiale 
— con articolazione sferica 
— invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 
— Quanto di rivestimento 
con bretellaggio 
— estetizzazione esterna rigida 


_———————rr—_o._—--ro.rrrr_r———————€É€——6——————6_-2_ 125% \W%}My"-0WvVunr_—_——————_—_—_—_—_————_—_rrr_m—————, ____——_— ——___———————— 


CODICE 


PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA (polso fisso, articolazione. libera 
al gomito, relativo bretellaggio) 

CON ARTICOLAZIONE SINGOLA DI SPALLA (senza guanto di rivesti- 
mento) 


20.11.6900 
20.11.700 
20.11.800 
20.11.900 


cen mano con tutte le dita rigide LL 
cen mano con tutte le dita atteggiabili ............. 
con nano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ............. 
con mano con 5 dita articolate .............. 0 


PER AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE (polso fisso, articolazione li 
bera al gomito, relativo bretellaggio) 

CON ARTICOLAZIONE SINGOLA DI SPALLA (senza guanto di rivesti- 
mento) 


con mano con tutte fe dita rigide ............ 
con mano con tutte le dita atteggiabili .............-............ 
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ............. 
con mano con 5 dita articolate .............. LL 


AGGIUNTIVI 


Articolazione: 

— extrae intra rotazione per protesi per amputazione di braccio ..... 
— di spalla pluriassiale LL... 
— dispalla sferica ............. 000 
bloccaggio al GOMItO .........0.LL Li 
calotta di presa ad aderenza totale: 

— permoncore corto di avambraccio ...............- 0 
— per moncone corto di braccio ............ 0a 
guanto di rivestimento: 

TUCOSmEetico ia ie ici anal 
— di pelle per mano ortopedica ...............- 00 
= difllanca nia ie iran al paio 
polso: 

— arotazione passiva ...........L... Le 
— con articolazione sferica passiva ..................- 000. 
— conarticolazione sferica passiva con bloccaggio .............. 
invasatura ad aderenza totale: 

— cono senza presa olecranica ................ 0 
— cono senza presa di spalla ................... 00 
moltiplicatore d'ampiezza per articolazione del gomito ............. 
trazione sollevamento avambraccio ............ 


RIPARAZIONI 
PER PROTESI DI TIPO TRADIZIONALE 


Smontaggio e rimontaggio: 

— Gela MANO. ee pra 
=Uel'polso.i. ea arri ente 
ri ‘deligomilo: tario ile aerea 
=srdella spalla’; cignneniloa Pod dira rai na 
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———__TIÙNI SDA SAL i E 


Armatura per bracciale Li 
ce icareniello?. il. lie al alegria lina 
ceasta Completa... lire e E Lean a 
Articolazione intra ed extrarotatoria ............. 


— revisione 
Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla: 

— sferica 

— revisione 

— pluriassiale 

— revisione 

Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla con relativa la- 
minazione ed estetizzazione: 

= ISINGOlA nti e Dai ai rane rea 
— revisione 

— pliuriassiale 

— revisione 

— Sferica 

Tri revisione 

Braccialino con aliacciature ........ Lee 
— PEVISIONO iii 


= TEVISIONE: ul ia Ae ei Ae II ada 

Rretella: 

=. iURijaterale: plui LL Lena lei al e De e 

“= buaterale: iran ile ieri a erariale 

Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio ............... 

retellaggio per protesi per disarticolazione di spalla ... 

Caloita per moncone corto su modello di gesso positivo e > negalivo: 

= iQl'AVAMDIACCIO .... iii i ia 
adatta ame nto E O I E I I E I I I I TE I E I I I I I I I TI I IT TIT 

UL DACCIOr Lele TR ARI e 


Cinghia con fibbia con attacco .............- 
+= CINGhia: corsi do ria ae ela dee Pea 
— fibbia con attacco ............ ia 
fodera dell'armatura del bracciale .............. . 
(Gomito con DIOCCAggIO LL... 
sm FEVISIONO narra i aaa ian 


+= HDI e eine aan 


se MTEVISIONE! Li ERI 
Guanto di rivestimento: 

e COSMENCO! ici dci a 
-— di pelle permano ortopedica ...............L 
LINA: al paio 
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo: 

“— per amputazione di avambraccio .............. Le 
“— C.S. CON Invasatura ad aderenza totale con presa olecranica . ..... 
+5 RAMA ia AIR 
-— per disarticolazione di gomito ............... CORETAOETE PERDI 
“__C.S. CON Invasatura ad aderenza totale ........ RI at A 
= tamento stola vena 


SA i 0) me dr 


20.91.051 
20.391.053 2 
20.91.055 27.800 
20.91.057 88.400 
20.391.059 17.800 


20.91.061 223.200 
20.91.063 17.800 
20.91.065 134.700 
20.91.067 17.800 


20.91.069 182.200 
20.91.071 17.800 
20.91.073 199.300 
20.91.075 17.800 
20.91.07 287.700 
20.91.079 17.800 
20.91.081 65.700 
20.91.083 17.800 
20.91.085 146.400 
20.91.087 17.800 


20.51.0388 27.000 
20.81.091 45.600 
20.91.093 93.400 
20.91.0985 49.290 

20.91.097 102.300 
20.91.099 17.800 
20.91.101 102.600 
20.91.1903 17.800 
20.91.105 9.500 
20.91.107 4.900 
20.91.109 5.000 
20.91.111 34.200 
20.91.113 68.300 
20.91.115 17.800 


20.91.1417 144.400 
20.91.119 19.400 
20.91.121 171.900 
20.91.123 17.800 


20.91.125 89.800 
20.91.127 29.000 
20.91.131 19.800 


20.91.135 123.100 
20.91.136 166.500 
20.91.137 41.900 
20.91.139 70.300 
20.91.140 166.500 
20.91.141 35.600 
20.91.143 137.400 
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— C.S. con invasatura ad aderenza totale ....................... 20.391.144 183.700 
— adattamento 20.91.145 35.600 
— per disarticolazione di spalla con estetizzazione ............... 20.91.147 138.800 
— c.S. con invasatura ad aderenza totale ....................... 20.91.148 183.700 
— adattamento 20.91.149 35.600 
— per amputazione interscapolare con estetizzazione ............. 20.91.151 159.300 
— C.S. con invasatura ad aderenza totale ....................... 20.91.152 213.700 
— adattamento 20.91.153 35.600 
— armatura in plastica .......... a 20.91.154 51.100 
Mano: 

— con:-dita:rigide:: iii a pa 20.91.155 94.000 
— revisione 20.91.157 17.600 
— conditaatteggiabili ............ RR IR ITER ONERE On 20.91.159 68.809 
= TEVISIONE: lc. ae a a Ea 20.91.161 17.800 
— conA4dita rigide e pollice articolato a molla ................... 20.91.163 128.800 
— revisione 20.91.165 17.800 
— .Con'Sditaanicolate:....iiiiiii a e 20.91.167 297.899 
sa MEVISIONO sa ira Lelli ae 20.91,169 17.600 
Polso: 

= SSR a ela a aa 20.91.171 17.800 
— revisione 20.91.173 13.400 
— a rotazione paSSiva ........ e 20.91.175 34.900 
— revisione 20.91.177 17.800 
— sferiCO paSSIVO .......... e 20.91.179 64.700 
— revisione 20.91.181 17.800 
— sferico passivo con bloccaggio . LL... 20.91.183 83.800 
— revisione 20.91.185 17.808 


PROTESI ESTETICHE DI TIPO MODULARE 
(scheletrica) 


Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione: 
— amputazione di braccio 

— amputazione di braccio con moncone corto 

— disarticolazione di spalia 

— amputazione interscapolare 

— malformazione congenita 


PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO 


È costituita da: 
— mano estetica: 
— con tutte le dita rigide 
— con tutte le dita atteggiabili 
— con 4 dita rigide e pollice articolato a molla 
— con 5 dita articolate 
— polso: 
— fisso 
— a rotazione passiva 
— con articolazione pluriassiale 
— gomito con articolazione con bloccaggio 
— invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 
— guanto di rivestimento 
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CODICE PREZZO 


-— cono senza bretellaggio 
-—— estetizzazione esterna in materiaie Morbido con caiza di rivestimen- 
to. 


PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (con polso fisso, articolazione al 
gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotatoria, 
opportuno ancoraggio, senza guanto di rivestimento) 


504.600 
595.200 
596.000 
731.600 


con mano con tutte le dita rigide .............. 20.15.600 
con mano con tutte le dita atteggiabili ...............--.0 20.15.700 
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ............. 20.15.800 
con mano con 5 dita articolate ..............- 20.15.900 


PER DISARFICOLAZIONE DI SPALLA E AMPUTAZIONE 
INTERSCAPOLARE 


E costituita da: 
-— mano estetica: 
— con tutte le dita rigide 
— con tutte le dita atteggiabili 
— con4 dita rigide e pollice articolato a molla 
— con $ dita articolate 
-— polso: 
— fisso 


È 
O 
— a rotazione passiva 


— con articolazione piuriassiale 
-— gomito con articolazione con bloccaggio 
-— Spalla: 
— con articolazione piuriassiale 
— con articolazione sferica 
-— invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 
— guanto dì rivestimento 
— con bretellaggio e allacciature 
— estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivesti- 
rmenio. 


PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA (con polso fisso, articolazione ai 
gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo 
bretellaggio, senza guanto di rivestimento) 


Con articclazione sferica alla spalla: 

-— con mano con tutte le dita rigide ................... 0 20.16.6500 
-- con mano con tutte le dita atteggiabili (Li 20.16.700 
-— con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla .......... 20.16.800 
-- con mano con 5 dita articolate ................ 20.16.900 


762.900 
793.400 
877.000 
1.012.400 


Con articolazione pluriassiale alla spalla 

-- con mano con tutte le dita rigide ................. 20.17.5600 
—— con mano con tutte le dita atteggiabili ...................... 20.17.700 
-- con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla .......... ‘ 20.17.800 
_ con mano con 5 dita articolate ................... 00 20.17.900 


681.100 
673.400 
757.000 
892.300 


—————rrtrr.————m— n——@—_——m_hm——=—+É____ —m__mzt—m6t >@@mpkkr: 
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Cinghia con fibbia con attacco 
—-. Cinghia 
— fibbia con attacco 


Ae ene eee 


Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo: 

— per amputazione di braccio con anello di collegamento 

—. C.S. con invasatura ad aderenza totale 

— adattamento 

— per disarticolazione di spalla con estetizzazione 

— €.s. con invasatura ad aderenza totale 

— adattamento 

— per amputazione interscapolare con estetizzazione 

— C.s. Con invasatura ad aderenza totale 

— adattamento 

Involucro morbido 

Mano: 

— con dita rigide 
revisione 

— con dita atteggiabili 

revisione 

— con 4dita rigide e pollice articolato a molla 

— revisione 

— condita articolate 

— revisione 

Polso: 

— fisso 

— revisione 

— a rotazione passiva 

— revisione 

— pluriassiale 

— revisione 

Rivestimento completo in materiale morbido per protesi: 

— per amputazione di braccio 

— perdisarticolazione di spalla 

— per amputazione interscapolare 

Tubo distanziatore 


PROTESI DA LAVORO CON MOVIMENTO PASSIVO 


Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione: 
— amputazione di avambraccio 
— amputazione di braccio 


PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO E DI BRACCIO 


È costituita da: 

— invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 

— armatura con particolare innesto che consente la intercambiabilità 
di appositi dispositivi da lavoro 


20.91.225 
20.91.227 
20.91.229 
20.91.231 
20.91.233 
20.91.235 


20.91.237 
20.91.238 
20.91.239 
20.91.241 
20.91.242 
20.91.243 
20.91.245 
20.391.246 
20.91.247 
20.391.248 


20.91.2498 
20.91.251 
20.91.253 
20.91.255 
20.91.257 
20.91.259 
20.91.261 
20.91.263 


20.91.265 


20.91.267 . 

20.91.269 154.300 
20.91.271 35.600 
20.91.273 184.400 
20.91.275 17.800 
20.91.277 79.300 
20.91.279 84.900 
20.91.281 109.300 
20.91.283 64.699 
20.91.285 59.700 


—_———m 
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PREZZO © 


PER AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE (con polso fisso, articolazio-. 


ne-al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, re- 
lativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento) 


Con articolazione sferica alla spalla 

-— con mano con tutte le dita rigide ....................00 
-—— con mano con tutte le dita atteggiabili ....................... 
-- con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla .......... 
-- con mano con 5 dita articolate ............. 


Con articolazione piuriassiale alla spalla 

-— con mano con tutte le dita rigide .................0 
-—- con mano con tutte le dita atteggiabili ....................... 
-- con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla .......... 
-— con mano con 5 dita articolate ................- 


AGGIUNTIVI 


Presa per moncone corto di braccio su modello di gesso negativo e po- 
sitivo 
Guanto cosmetico di rivestimento ......... 


Polso: 


-- arotazione .,.. 
-- pliuriassiale 
Trazione sollevamento avambraccio ................ 
Invasatura ad aderenza totale: 

—r iS niDresa: CIeCranica ii ilo elise be elia elio e 
— Con o senza presa di spalla... 


RIPARAZIONI 
PEH PROTESI DI TIPO MODULARE (scheletrico) 


Smontaggio e rimontaggio: 
rela Mano int ta ESE i a 


#2 UeILGOMILO. 1, lle dia a adire 
—- della spalla 

Articolazione intra ed extra rotatoria ................. 
—- revisione 

Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla: 

3 (SICA ATTILIO LIRE 
—- fevisione 
—- pluriassiale 
—- revisione 
Bretellaggio: 
—- per protesi per amputazione di braccio ........... Lena oloni 
—- per protesi per disarticolazione di spalla ..................... 
Presa per moncone corto di braccio su modello gesso negativo e posi- 
tivo 
—- adattamento 


CE E I I SR IT RE IT RE ERE RI ICI UO IE CIECO CI I IT 


I ET I PETRI TE E TI 


Calza di rivestimento per protesi: 
—- per amputazione di braccio LL... 
—- per disarticolazione di braccio ............. 


CODICE 


20.85.051 
20.85.053 


20.85.055 
20.85.057 
20.85.059 


20.85.061 
20.85.065 


20.90.201 
20.90.203 
20.90.205 
20.90.207 
20.91.201 
20.91.203 


20.91.205 
20.91.207 
20.91.209 
20.91.211 


20.91.213 
20.91.215 


20.91.217 
20.91.219 


20.91.221 
20.91.223 


N 
‘ DNS 
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— articolazione passiva: 

— del polso con bloccaggio 

— del gomito con bloccaggio 
— con ancoraggio ed allacciature 
— con o senza bretellaggio 
— dispositivi vari da lavoro 
— mano estetica 
— guanto di rivestimento 


PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO 


Senza dispositivi da lavoro e senza Mano ............. 0 l0 


PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO 


Senza dispositivi da lavoro e senza Mano... 


AGGIUNTIVI 


Dispositivi da lavoro: 
= Anello fISSO. lui dea Le STEREO 


-— bastone con innesto per amputazione di braccio ........ SETS 
— calzascarpe 

— Coltelloeivs tolo ile eee ri a 
— cucchiaio per amputazione di avambraccio ................... 
— cucchiaio per amputazione di braccio ....................... 
— dispositivo per scrivere a macchina ................- 00 
— forchetta per amputazione di avambraccio ................... 
— forchetta per amputazione di braccio ........................ 
= ‘(gancio Universale. pica elena ere 
== QUICA AMO ici iena ae et 
— guida auto e CICIO ........... LL 
= guida: CICIO:... iii a ara 
—' martello: ‘ili i RR aa 
=:pinza.da. carpentiere... Ra 
— pinza per lieve SfOMZO ............ Li 
— pinzada Meccanico ........... i 
— porta macchinetta per barba ............ Lr 
— porta pennello per barba . Le 
— porta matita e penna ........... 0 
— ‘porta pettine: Mi. a DA a Ta 
— porta Spugna ............ 0.000 
— prolungamento articolato al gomito .............. 0 
— prolungamento rigido per protesi di braccio ................... 
— tirachiodi da carpentiere ............. LL 
Guanto: 

— di pelle per mano ortopedica ............ i i 
=idifilanca illa ilari al paio 
Mano estetica con attacco e copertura estetica del polso: 

— con tutte le dita rigide ............. Lie 
— contutte le dita atteggiabili ia 
— con4dita rigide e pollice articolato a molla ................... 
—«Con'Ddita articolate: i... ria lara 


20.20.500 


20.21.500 


20.85.301 
20.85.303 
20.85.305 
20.85.307 
20.85.309 
20.85.311 
20.85.313 
20.85.315 
20.85.317 
20.85.319 
20.85.321 
20.85.323 
20.85.325 
20.85.327 
20.85.329 
20.85.331 
20.85.333 
20.85.335 
20.85.337 
20.85.339 
20.85.341 
20.85.343 
20.85.345 
20.85.3947 
20.85.349 
20.85.351 


20.85.353 
20.85.357 


20.85.361 
20.85.3963 
20.85.365 
20.85.367 


273.600 


357.100 
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CODICE PREZZO 


RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio: 

2 Uel' POS sii ian e ep ea Praia 20.90.301 17.800 
SUBEGOMiOnanilaaa asa ein pia 20.90.3903 26.800 
Altacciatura: 

‘elemento mobile: ira ie e 20.91.301 10.800 
«—elerento:fiSsS0 p.le id 20.91.303 10.800 
Bracciale con allacciature .......... LL 20.91.305- 94.800 
— adattamento 20.91.307 13.200 
Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio ............... 20.91.309 27.700 
Cinghia ed attacco con fibbia ............ 20.91.311 9.500 
2 CINGHIA: iosa RR RE ein 20.91.313 5.000 
— attacco con fibbia ........... oil anale 20.91.315 4.900 
Copertura estetica del polso .......... LL 20.91.317 26.000 
Dispositivo di attacco per protesi di avambraccio ................. 20.91.319 51.400 
= (TOVISIONO rr IRR a 20.91.321 13.300 
Dispositivo di attacco per protesi di braccio .................- 0. 20.91.3923 58.300 
= TEVISIONE: i Lo RE ER Pla 20.91.325 13.200 
invasatura su modello di gesso negativo e positivo: 

=idl'avambraccio ile Rial ea ai trce) 20.91.327 123.100 
-— adattamento 20.91.329 35.600 
— fodera e Orlatura ........ Lei 20.91.331 16.300 


= QGEDraGcio sea ei ae Ria O i 20.91.333 
-—— adattamento 20.91.335 
— fodera e orlatura ........./L Li 20.91.337 


Mano: 

— con tutte le dita rigide .........-.-.. La 20.91.339 94.000 
-— con tutte le dita atteggiabili .........-/- 22 20.91.341 

-— con 4dita rigide e pollice articolato a molla ................... 20.91.343 


— conSditaarticolate ........... 20.91.345 


Sostituzione dispositivi di lavoro, vedi elenco aggiuntivi 


PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO 
L'ENERGIA CORPOREA 


Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione: 
-— disarticolazione di poiso 

-— amputazione di avambraccio 

+ amputazione di avambraccio con moncone corto 
-— disarticolazione di gomito 

-— amputazione di braccio 
-+— amputazione di braccio con moncone corto 

-— disarticolazione di spalla 

-- amputazione interscapolare 

-— malformazione congenita 


PROTESI CON COMANDO A ROTAZIONE 
E costituita da: 


-— mano irreversibile 
-— guanto di rivestimento 
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—. armatura metallica con bracciale di ancoraggio 

—- invasatura/presa dell'apice del moncone per il comando della ma- 
no con Il movimento di prono-supinazione dell'avambraccio, costruita 
su modello di gesso negativo e positivo 


PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO E AMPUTAZIONE Di 
AVAMBRACCIO 


con mano irreversibile (senza guanto di rivestimento) .............. 


AGGIUNTIVI 


Guanto di rivestimento: 

= COSMELICO: oss corale PERE AL ei 
— di pelle per mano ortopedica ............. LL 
= “di Manca arte eil Ae ali iaia al paio 


RIPARAZIONI 


Smontaggio e rimontaggio: 

=. (Gela, Mano: sposo ideali Dentale Re 
08 Polso ili ale ea 
= Gelgomito=.s reni a DR aa Re 
Copertura estetica del polso ......... LL 
Guanto di rivestimento: 

i COSMELCO! Ai aLe ER an ian 
— di pelle per mano ortopedica ...............- 
—"di.filanca o; iii e aan al paio 


— revisione 

Presa all'apice del moncone per il comando della mano, con relativo 
adattamento, su modello di gesso negativo e positivo .............. 
Revisione del meccanismo della Mano ............... 0 
Revisione dell'armatura della articolazione del gomito ............. 
Sostituzione: pollice ;.... iii ana 
Sostituzione del gruppo dita (indice-medio) ................-..... 
Armatura: plastica... vii e na 


PROTESI CON COMANDO A TRAZIONE (cinematica) 


È costituita da: 

Mano: 

— reversibile 

— irreversibile 

Gancio funzionale 

Polso: 

— a rotazione passiva 

— con prono supinazione attiva 

— con articolazione sferica passiva con bloccaggio 


Invasatura ad aderenza totale con o senza presa olecranica costruita. 


su modello di gesso negativo e positivo o armatura metallica con brac- 
ciale d'ancoraggio, con o senza rivestimento interno al silicone 


CODICE 


20.30.400 


20.85.401 
20.85.403 
20.85.407 


20.90.401 
20.90.403 
20.90.405 
20.91.401 


20.91.403 
20.91.405 
20.91.407 
20.91.413 
20.91.415 


20.91.417 
20.91.419 
20.91.421 
20.91.423 
20.91.425 
20.91.426 


PREZZO 


645.900 
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cca ace 2R07 AEM RITI. AAT VR ARTO) CNMI I E —-—_——€@——ntmmumomman——m__y_—————_—_—_—___€ 


Aizicoiarione attiva del gomito con o senza extra-intra rotazione del 
braccio 

Guanto di rivestimento 

Cuscineito saiva inuumenti 

Eretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi, per il coman- 
do dei movimenti. 


PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO (polso a rotazione passiva, senza 
guanto di rivestimento) 


Con polso predisposto per l’intercambiabilità della mano e del gancio 


senza mano e Gancio) LL... 20.40.200 470.700 
Gon mano reversibile... 20.40.300 553.700 
Con mano irreversibile L..../0 0 20.40.400 685.400 


PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO (polso a rotazione passiva, 
senza guanto di rivestimento) 


Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio 

senza Mano e GANCIO) i 20.41.200 
Con mano reversibile LL 20.41.300 
Con mano irreversibile i... 20.41.400 


470.700 
553.700 
685.400 


tra/extra rotazione, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivesti- 
mento) 


Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio 


20.43.300 
20.43.400 


Con mano reversibile . 
Con mano irreversibile LL 


PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (con articolazione funzionale per la 
flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione 
passiva por la intra-extra rotazione del braccio, polso a rotazione passi. 
va, senza guanto di rivestimento) 


Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio 
{senza mano e gancio)... 
Con mano reversibile .............. 0 


858.600 
931.000 
1.058.500 


20.44.200 
20.44.300 
20.44.400 


AGGIUNTIVI 


Gancio funzionale con attacco: 

—- tipo standard in lega leggera . ............0. 
—- tipo per lavoro pesante in acciaio ............... 
Guanto di rivestimento: 

— cosmetico 


267.700 
491.100 


20.85.501 
20.85.503 


89.800 


PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO {con aste laterali articolate per 

la fiesso@slensione del gomito e bloccaggio a trazione, senza in- 

enza:mano:e:Galcio)ti i reale a Iii 20.43.200 775.300 
O 20.85.505 i 
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— di pelle per mano ortopedica LL 
= sgiillanca pito regioni ei i aaa al paio 
Mano intercambiabile con attacco: 

— reversibile 

2 ITEVErsIbile» pilu paio e e ERA ea 
Moltiplicatore di ampiezza dell'articolazione del gomito ............ 
Polso: 

— con articolazione attiva di prono-supinazione completo di calotta di 
presa-:del:Moncone.. ic igiene Dei aaa 
— con articolazione sferica passiva con bloccaggio .............. 
Invasatura con rivestimento totale al silicone .................... 


RIPARAZIONI 


Smontaggio e rimontaggio: 
— della Mano... i. 
=Bes Poison Lato Rn 
==" del :GOMILO:ppri lee i Di e aaa 
Allacciatura; 
elemento: mobile sila die e aa alal gl 
— elemento fisso ...........L Li a 
Articolazione funzionale per la flesso-estensione con bloccaggio del 
GEMItO:a-tFazione::s sia Ele e la a 
— unità sollevamento avambraccio . LL 
— revisione 
— cavetto trazione ....... 
Aste articolate laterali per la flesso-estensione con bloccaggio, a tra- 
ZIONE 
— particolari meccanismo interno... 
— revisione 
— cavetto Îrazione:. ui i a a 
Attacco: 
=. per mano: via nn ASIA ea 
== PEMGANCIO rapa ila e i RR LOR 
Braccialino: 
— con.allacciature ;. iii A 
— conallacciature ed aste ............... 0 
Bretellaggio completo di fili di trazione e guaine: 
— per protesi per amputazione di avambraccio: 

— unilaterale 

— bilaterale 
— parziale per amputazione avambraccio: 

— unilaterale 

— bilaterale 
— per protesi per amputazione di braccio ........... LL 
— parziale per amputazione di braccio .......... 
Calotta di presa del moncone, per la prono-supinazione attiva su mo- 
dello di gesso negativo e positivo .......... 0 
— revisione 
Cinghia ed attacco con fibbia LL 
— attacco con fibbia ........... 
=cinghia ara SERA a a Aaa 
Cuscinetto salva indumenti La 


COncz 


20.85.507 
20.85.3511 


20.85.515 
20.85.517 
20.85.519 


20.85.521 
20.85.523 
20.85.529 


20.90.501 
20.90.503 
20.90.505 


20.91.501 
20.91.503 


20.91.505 
20.91.5065 
20.91.507 
20.91.508 


20.91.50 

20.81.510 
20.91.511 
20.91.5171 


20.91.513 
20.391.515 


20.981.517 
20.91.519 


20.91.521 
20.931.523 


20.91.525 
20.91.527 
20.91.529 
20.91.531 


20.91.533 
20.91.535 
20.91.537 
20.91.539 
20.91.541 
20.91.543 
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CODICE 


Filo di trazione con relativi attacchi: 


— per protesi per amputazione di avambraccio ........ 20.91.545 

-— per protesi per amputazione di braccio... 20.91.547 28.500 
Giancio funzionale con attacco: 

-- tipo standard in lega leggera ................ 00 20.91.549 258.000 
-- tipo per lavoro pesante in acciaio ............... 0 20.91.551 456.300 
-—— revisione 20.91.553 9.200 
-- elastico per chiusura n.5 pezzi ............. 20.91.555 10.000 
-—— molla semplice per ChIUSUFA LL... 20.91.557 25.200 
-- molla doppia per ChiUSUra LL... 20.91.559 20.600 
-—- nvestimento ganasce n. 10 pezzi ............ 20.91.561 56.900 
Guaina con attacchi terminali (LL 20.91.563 44.300 
Guanto di rivestimento: 

-- cosmetico 20.91.565 89.800 
— di pelle per mano ortopedica ............. 20.91.567 29.000 
seedifilanca csi la ie eh lina al paio 20.91,569 19.800 
Invasatura e relativo prolungamento su modello di gesso negativo e po- 

sitivo: 

-—- per amputazione di avambraccio ............... 0 20.91.571 135.900 
—-  C.S. con rivestimento totale al silicone ....................... 20.91.572 190.600 
-- adattamento 20.91.5793 16.000 
—- per amputazione di braccio . 0... 20.91.575 141.700 
—- 0.8. con rivestimento totale al silicone ............- 20.91.576 196.400 
-—- adattamento Î 20.91.57? 16.000 
Mano: 

—- reversibile 20.91.579 135.900 


—- revisione 20.91 581 27.500 
—- irreversibile 20.91.583 292.900 
=! TEVISIONE: rie fia rane dal lati 20.901.585 27.500 
Moitiplicatore di ampiezza per l'articolazione del gomito ........... 20.91.587 147.400 
—- revisione 20.91.589 27 500 
Polso: 

—- a rotazione passiva .........-/ Lie 
—- revisione 

—- a rotazione passiva con dispositivo di intercambiabilità della mano 


20.91.591 22.900 
20.91.593 9.200 


E Oel'Gancio nici ie ario dia 20.91.595 159.400 
EELTOVISIONE coi ia Das e IE RR OL 20.91.597 18.400 
—- Con articolazione di prono-supinazione aîtiva ................. 20.91.599 291.200 
—- revisione 20.91.601 27.590 
—- cori articolazione sferica passiva, con bloccaggio .............. 20.91.8603 144.000 
ee TEVISIONE: aiuti a a elet 20.91.605 27.500 


Armatura metallica: 
— revisione 
—- braccialino metallico LL... 


20.391.607 21.400 
20.91.609 77.100 


PARTICOLARI MANO REVERSIBILE O IRREVERSIBILE 


ivolucto.mornide:spsebceliaiie illiea 20.91.620 51.100 
Gruppo dita (indice-medio) ......... VE A ASTRI 20.91.622 16.400 
POLICE: 0 iper RA 20.91.624. 13.900 
Biella e leva collegamento ............L 20.91.6626 28.500 


20.91.628 23.400 
20.91.630 7.000 


Attaccorilettatorc/ii ionico Vai 
Molla chiusura ................ Dad ti lino Shun cru 


PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO L’ENERGIA 
ESTERNA (elettrica) O ENERGIA MISTA 
CORPOREA ED ESTERNA 


Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione e malformazio- 
ne congenita: 

— disarticolazione di polso 

— amputazione di avambraccio 

— disarticolazione di gomito 

— amputazione di braccio 

— disarticolazione di spalla 

— amputazione interscapolare 

— peromelia di avambraccio e braccio 
— focomelia 

— amelia 


Sono costituite da: 
— mano elettrica 
— manipolatore elettrico per lavoro 
— polso: 
— fisso 
— a rotazione passiva 
— a rotazione attiva 
— a rotazione elettrica 
— con rotazione sferica passiva con bloccaggio 
— polso con attacco mano polso intercambiabile (mano elettrica- 
manipolatore) 
— gomito: 
— Con articolazione funzionale libera 
— con articolazione funzionale, con bloccaggio 
‘— con articolazione funzionale con bloccaggio ed intra-extra rota- 
zione 
— spalla con articolazione a frizione 
— invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione con- 
genita, costruita su modello di gesso negativo e positivo, ad aderenza 
totale con presa olecranica, con o senza rivestimento intero al silicone 
— componenti elettronici: 
-— comandi elettronici 
— comandi mio-elettrici 
— batterie 
— carica batterie 
— guanto di rivestimènto 
— cono senza ancoraggio: 
-— bretellaggio con relativi attacchi 
-+— breteliaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il co- 
mando dei movimenti 


PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO, PER AMPUTAZIONE E 
PEROMELIA DI AVAMBRACCIO (senza guanto cosmetico) 


Con mano elettrica, articolazione di poiso a rotazione passiva, coman- 
do elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio 


Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva; coman- 
do mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellag- 
gio 


20.50.100 


20.51.100 


2.222.209 


2.356.400 
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e eee A I ATI n 


Con mano elettrica, articolazione attiva di prono-supinazione del polso 
comandata dall'apice del moncone. comando mic-lettrico per l'aper- 
tura e chiusura della mano, senza bretellaggio ................... 


Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del 
polso a comando elettronico, comando mio-elettrico per l'apertura e 
chiusura della mano, senza bretellaggio ................-....... 


Con mano elettrica; articolazione elettrica per la prono-supinazione del 
polso, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supina- 
zione della mano, senza bretellaggio ................ 


PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (senza guanto cosmetico) 


Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, artico- 
lazione del gomito con aste laterali articolate per la flesso-esiensione 
deli gomito a trazione, con comando mio-elettrico per l'apertura e chiu- 
sura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi . 


Con mano elettrica, articolazione elettrica per fa prono-supinazione del 
polso, con aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio 
dei gomito a trazione, con comando miceiettrico per l'apertura-chiusa 
e prono-Supimnazione della mano, con bretellagaio e fiti di trazione e re. 
lativicattaGChi caos e ila ione pe ra ia 


PER AMPUTAZIONE E PEROMELIA DI BRACCIO (senza guanto 


COsmeuco) 


Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, aste la- 
terali articolate per la fiessoestensione e bloccaggio del gomito a tra- 
zione, articolazione a frizione per la intra ed extra rotazione del braccio, 
con comando mic-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, con 
bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi .................. 


Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del. 


poiso, con aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio 
del gomito a trazione, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione 
del braccio, comando mio-elettrico per lapertura-chiusura e prono-su- 
pinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi at- 
TACChi..oloenia lotte ilaria LA ana 


Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, artico- 
lazione elettrica del gomito, comando mio-elettrico per l'apertura- 
chiusura della mano e di flesso-estensione del gomito, bretellaggio di 
ANSOFAYGIO: ii ira Air ara aa ae 


Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del 
polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra 
ed extra rotazione del braccio, comando mio+<lettrico per l'apertura- 
chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e ‘bloc- 
caggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio .................... 


CODICE 


20.52.100 


20.53.100 


20.54.100 


20.55.100 


20.57.100 


20.558.100 


20.60.100 


2.421.300 


3.298.000 


3.102.700 


2.792.900 


2.833.700 


3.529.500 


4.204.100 


PREZZO 


PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA, PER AMPUTAZIONE 
INTERSCAPOLARE, OMELIA E FOCOMELIA (senza guanto cosmetico) 


Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, artico- 
lazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra ro- 
tazione del braccio, articolazione a frizione della spalla, comando mio- 
elettrico per l'apertura e chiusura della mano, flesso-estensione e bloc- 
caggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio .................... 


Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del 
polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra 
ed extra rotazione del braccio, articolazione e frizione di spalla, coman- 
do mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della ma- 
no e flesso estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di anco- 
FAGGIO! 0 pietre rei Ape REALE AAA 


Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del 
polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra 
ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l’apertura e 
chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloc- 
caggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio: 

— senza articolazione della spaffa ............. 
— con articolazione a frizione della spalla ..................... 


AGGIUNTIVI 


Braccialino con aste di collegamento all'avambraccio, con bretellaggio 
e filo di trazione per la flesso-estensione (in caso di limitazione della 
flesso-estensione del GOMito) . LL... 
Manipolatore elettrico per lavoro per tutti i tipi di protesi funzionali che 
utilizzano l'energia esterna (elettrica) ............... 
Guanto di rivestimento: 

— cosmetico 

— di pelle per mano ortopedica ............. 
=idi«Milanca vorrei ea leale al paio 
Attacco speciale con rotazione di adattamento a 360° per la intercam- 
biabilità fra mano elettrica e manipolatore elettrico con inserti per la 
corrente, senza fili di collegamento ................. 
Rivestimento totale al Silicone ..........l. 


RIPARAZIONI 


Smontaggio e rimontaggio: 

+‘della:mano: uil aan Lie aaa 
=del'polso-. oro iaia ae elena 
— del gomito ...... Pai pela PERI LE A Lea 
> Gella:spallà: ii. e RR A n 
— dei componenti elettronici ..........- 0 


Guanto di rivestimento: 

«= ini.filanca ne: ao RARE RCA a a al paio 
=" in:pelle:;. mulo ariete RL ile 
— cosmetico 
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CODICE PREZZO 


20.61.100 


20.62.100 


20.63.100 
20.64.100 


20.85.701 


20.85.801 


20.85.803 
20.85.805 
20.85.809 


20.85.813 
20.85.817 


20.90.701 
20.90.703 
20.90.705 
20.90.707 
20.90.709 


20.91.699 
20.91.700 
20.91.701 


3.833.800 


4.586.500 


4.179.000 
4.359.400 


Mano: 


innesto (fe + Si TT IIIE O] 


ARIANO ro RARI ara 
-— involucro morbido (armatura di plastica) ...................... 
— pollice 

— MECCANISMO INTEMNO ........ 
— dita (indice-Medio) ........... La 
— fevisione MECCANISMO INTEMNO ............0 
—Tizione: cgil i re O RE 
+ telaio! GOMPIELO: iii i i EA 
sara AGC: Lot Pri i ell e e rita ola 
‘— revisione telaio completa ........... 
— imotore.e1°*riduttore:s. corner eta i Aa 
— motore elettrico... iii a ii 


Polso: 
“— ca'rotaziOne PASsiVa:.. lio ana 
+2 W@VISIONE: i Aia RALE 


-— revisione 

«i lafotazione. elettrica. Li. iui ia ore i ene ea na 
“TS AFSVISIONO: Dori n TR TE a a 
— attacco parte:mano. ciel. RE 
-— attacco parte avambraccio ............ Lia 
«= Mmotore-elettrico cv. i.. iii e 
Invasatura completa per avambraccio su modello di gesso negativo e 
POSHIVO n dee e ARL a 
“— ‘agattamento» i. / bl rea 
Galotta per la prono-supinazione attiva su modello di gesso negativo e 
POSITIVO: icona LA e N ai a 


Gomito: 

-— completo attivo (cinematico) ........... La 

"a BVISIONE: oi A A 

-— asta dentata o particolari del bloccaggio ..............L 

— elettrico COMmpleto: LL... a 
— MECCANISMO INTErMNO ......... Lei 


==" T8VISIONE: Lille a ela Alani A SA 
— involucro estetico .......... Lire 
="telaio estero: iti reni balia 


VO dorama e ae are ala are 


-- bretellaggio completo SEMPlIcCe LL... 
-— bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la flesso-e- 
stensione del gomito ............ aisi i 
-— bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la flesso-e- 
stensione del gomito con moltiplicatore di movimento ............. 
-— bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la flesso-e- 
stensione del gomito con compensatore per biiateraie ............. 
Attacco speciale con rotazione di adattamento a 360° per la intercam- 
biabilità fra mano elettrica e manipolatore elettrico con inserti per la 
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CODICE 


20.91.702 
20.91.703 
20.91.704 
20.91.705 
20.91.706 
20.91.707 
20.91.708 
20.91.709 
20.91.710 
20.91.711 
20.91.712 
20.91.713 
20.91.714 
20.91.715 
20.91.716 


20.91.717 
20.91.719 
20.91.721 
20.91.723 
20.91.725 
20.91.727 
20.91.729 
20.91.731 
20.91.733 


20.91.735 
20.91.737 


20.91.739 


20.91.741 
20.91.743 
20.91.744 
20.91.745 
20.91.747 
20.91.748 
20.91.749 
20.91.751 
20.91.753 
20.91.755 


20.91.757 
20.91.759 
20.91.761 


CODICE 


corrente, senza fili di collegamento .. 0... 20.91.766 


Spalla: 

— articolazione a frizione ........... 20.91.767 297.900 
— revisione 20.91.769 57.600 
— collegamento estetico gomito/spalla ................ 20.91.771 144.200 
Invasatura su modello di gesso per disarticolazione o amputazione in- 

terscapolare o amelia 0 focomelia .......... 20.91.773 803.300 
— rivestimento interno totale al silicone ............ 20.91.7274 54.700 
Batterie: 

— esterna: 6vollio. bietole Ibi LI id ie e ida 20.91.778 98.500 
—esSterna12ivoltiu:a iii aaa 20.91.779 131.400 
= Limena: volto ear ia 20.91.7280 76.500 
=—-ipterna.12*volto. ovina le allinea aaa 20.91.781 96.400 
— revisione batterie .............. LAc dii 20.91.783 35.800 
— presa sull’invasatura per la ricarica della batteria ............,. 20.91.785 10.600 
= (Carica. batteria: iene ala pale 20.91.7287 41.000 
— carica batteria automatico .......... 00 20.91.789 113.600 
— revisione 20.91.791 9.500 
— cavi di raccordo batterie esterne ............ 20.91.793 64.800 
Circuiti con 2 elettrodi comprensivi di amplificatore e pilotaggio: 

— elettrodo per amplificatore e pilotaggio incorporato per comando 

MIO-GIEHN CO A n A a ie a 20.91.795 323.100 
— revisione 20.91.797 38.300 
— parte terminale del circuito elettronico . LL... 20.91.799 174.900 
— revisione 20.91.801 57.600 
— cavi di collegamento con connettori 20.91.803 90.900 
— gruppo di raccordo con interruttore e presa per ricarica batterie ... 20.91.805 113.500 
— idem senza interruttore e presa... 20.91.807 85.300 
Circuiti con amplificatore doppio: 

— amplificatore a due canali per comando mio-elettrico ........... 20.91.809 85.000 
— revisione 20. 91.811 38.300 
— parte terminale circuito elettronico... 20.91.813 88.000 
— revisione 20.91.815 38.300 
— cavo di collegamento con connettore ............... 0. 20.91.817 90.900 
Circuito comando elettronico: 

— micro-interruttore o micro-sensore per comando elettronico ...... 20.91.819 12.900 
— parte terminale circuito elettronico ........ LL 20.91.821 12.900 
— revisione 20.91.823 19.300 


— cavo di collegamento .......... 20.91.825 65.500 
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LOLA TR IT I RN 


ie a TI i 


AUSILI E PRESIDI PER LA DEAMBULAZIONE (22) 


L'applicazione e la tornitura di questi presidi è fatîa dai tecnico abiiitaio. 


Si suddividono in: 


— BASTONI, STAMPELLE, TRIPODI, QUADRIPODI, DEAMBULATORI 


— STABILIZZATORI 
— CARROZZELLE: 
per BAMBINI: seggioloni, passeggini, pieghevoli 


per ADULTI: sedie, poltrone, pieghevoli, a manovella, per strada a 


motore a scoppio, elettriche 
— BICICLETTE A TRE RUOTE 


BASTONE CON PUNTALE DI APPOGGIO 


FISSO i ua aaa ie id Crisi 


STAMPELLA CON APPOGGIO ANTIBRACHIALE E PUNTALE DI 
APPOGGIO 


Fissa 

Regolabile nella parto inferiore LL... 
Regslabile nella parta superiora ad inferiore LL 
Resolabi {a nella vaite inferiore, con ainmortizzatore ............... 


Regolabile nella parte superiore ed inferiore con ammortizzatore ..... 
STAMPELLA CON APPOGGIO SOTTO ASCELLARE E PUNTALE DI 
APPOGGIO 

Fissa 

Regolabile 

TRIPODE 

Fisso 

Regolabile 

Con appoggio antibrachiale ........... 0 
QUADRIPODE 

Fisso 


Regolabile 
Con appoggio antibrachiale .. 0... 


DEAMBULATORI IN TUBO DI ACCIAIO CROMATO O LEGA LEGGERA 


È l'attrezzo ideato per tutti i casi in cui si impone di riattivare la funzio- 
nalità degli arti inferiori, oppure dove il soggetto ha una certa difficoltà 


a reggersi convenientemente. 


ala a —£8- 


L'eventuale sedile offre la possibilità della posizione di riposo durante 
p 


la deambulazione. 
Occorre avere l'avvertenza di non affidare il deambulatore a soggetti 


22.01.011 
22.01.013 
22.01.015 
22.01.017 
22.01.019 


22.01.025 
22.01.027 


22.01.031 
22.01.0393 
22.01.035 


22.01.041 
22.01.043 
22.01.045 


16.900 
19.500 
18.200 
22.200 


20.500 
23.500 


16.900 
22.200 
23.500 


20.900 
24.200. 
25.900 
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CODICE 

privi di equilibrio statico onde evitare il rischio di ribaltamento laterale 
del deambulatore. 
Si suddividono in: 
—- rigido con appoggio al terreno atto allo strisciamento 
—. articolato atto a seguire meccanicamente l'incedere 
—. scorrevole su ruote piroettanti 

— cono senza arresto di stazionamento 

— cono senza arresto azionabile nella fase di deambulazione 

— cono senza ascellari sfilabili e registrabili in altezza 

— cono senza sedile imbottito e rivestito 
Dimensioni orientative: 
piccolo - fino a cm. 45 di altezza appoggio mani da terra 
medio - fino a cm. 60 di altezza appoggio mani da terra 
grande - fino a cm. 75 di altezza appoggio mani da terra 
RIGIDO CON APPOGGIO AL TERRENO ATTO ALLO STRISCIAMENTO 
DICCOLO: siria RR RE OR 22.05.001 
IMECIOWM::1 TORA araba iaia 22.05.003 
grande 22.05.005 
ARTICOLATO ATTO A SEGUIRE MECCANICAMENTE L'INCEDERE 
PICCOLO: sc. riali ie Li Ai Rara 22.11.001 
medioriente ei 22.11.0093 
grande 22.11.005 
CON DUE RUOTE E DUE PUNTALI DI STRISCIAMENTO, REGOLABILE 
IN ALTEZZA 
piccole: lieti erica 22.15.001 
medio-alte ak 22.15.003 
grande . 22.15.005 
SCORREVOLE SU RUOTE PIROETTANTI 
senza arresto di stazionamento 
==*DICCOIO! ria real 22.21.001 
="medio- ornati netiza ili 22.21.003 
— grande 22.21.005 
con arresto di stazionamento a pedale: 
= PICCHIO: airone lat opa bea atialorvan agere 22.21.007 
— Medio: ict aio Sogn grate 22.21.009 
— grande 22.21.011 
senza arresto azionabile a mano: 
= PICCOLO: riali Aaa pesi dee 22.21.019 
Medio: CU ato perni 22.21.021 
— grande 22.21.023 


scorrevole su ruote piroettanti con divisorio intermedio, con sostegno 

pettorale, registrabile in altezza 

= PICCOLO ori id aaa RECATE aa 22.25.001 
— grande 22.25.003 
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PREZZO 


86.000 
91.500 
91.500 


128.700 
160.300 
171.700 


133.400 
145.400 
151.500 


154.600 


. 166.100 


177.500 


183.200 
194.600 
206.100 


206.100 
218.200 
237.600 


240.500 
269.200 
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AGGIUNTIVI 


Ascellari (al paio)... ica ep e n 
Sedile imbottito e rivestito . .............. 
Regolabile in altezza ........... 


PER DEAMBULAZIONE A CARPONI, CON FASCIA DI APPOGGIO 


registrabile in altezza, o piano di appoggio ............ "Lara 


STABILIZZATORI 


PER STATICA PRONO 


composto da: 

— struttura per l'appoggio sul tavolo con sostegni del tronco, ginoc- 
chia e cuneo divaricatore imbottiti e registrabili. Appoggia piedi regi- 
strabili in altezza ........... a 
— Struttura con regolazione in altezza e inclinazione; sostegni del 
tronco, ginocchia e cuneo divaricatore imbottiti e registrabili in altezza, 
con appoggiapiedi registrabili in altezza ............. 0 


AGGIUNTIVI 


Tavolo da lavoro posizionabile ................... 


IN POSIZIONE ERETTA 


composto da: 
— Struttura con regolazione in altezza delle prese sul torace, sul baci- 
no, ginocchia e piedi. Pedana antiscivolo. Ruote piroettanti o sfere ... 


TAVOLO STABILIZZATORE INCLINABILE 


composto da: 

— telaio metallico, piano regolabile da 0° a 180° a frizione 
corredato da: 

— due cunei appoggiapiedi, graduabili 

— due cinghie di fissaggio 

— Imbottitura e rivestimento in materiale lavabile 

— Quattro ruote piroettanti, di cuidue con freno .................. 


SOLLEVA AMMALATI 


È un ausilio atto a sollevare e traslare un ammalato inerte, applicato su 
un supporto mobile o fisso. 

Munito di fasce di contenzione del malato con apposite catene e ganci 
di enetanna 


MI SUOL Ir, 


— tipo meccanico o idraulico ...........L Li 


CODICE 


25.85.011 
22.85.0193 
22.85.015 


22.31.001 


22.35.001 


22.35.003 


22.85.023 


22.35.005 


22.35.007 


22.41.001 


16.400 
16.400 
32.800 


137.400 


377.800 


681.700 


531.600 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 163 del 14 giugno 1984 


95 


CARRCZZELLE PER BAMBINI 
SEGGIOLONE 


E impiegato per casa e scuola, per menomazioni gravi, che avvalendosi 
di un piano di lavoro avvolgente permette di svolgere attività didattica e 
ricreativa: 
— con schienale, sedile e laterali imbottiti e rivestiti internamente 
— poggia piedi regolabili in altezza 
— ruote piroettanti 

— in posizione normale di [avOro . 


AGGIUNTIVI 


cinghia pettorale ............, elia ite dirai 
cinturino ferma piedi LL 
cuneo divaricatore imbottito regolabile con anima in legno ......... 
cuscinetto di spinta laterale ................... ROSE OI E TINI 


PASSEGGINI 
CHIUDIBILE AD OMBRELLO 


Accoglie favorevoimente il piccolo paziente e permette all’accompa- 
gnatrice di accedere sui mezzi pubblici con in braccio il bambino. 
Ha le seguenti caratteristiche: 

— sedile larghezza cm. 38, profondità minima cm. 28 

— schienale larghezza cm. 38, altezza minima cm. 50 

E facilmente trasportabile in auto. 

— con schienale, sedile in tessuto, appoggia piedi 

— con 4 ruote 

— concinghia pettorale .............. 


AGGIUNTIVI 

— riduttore di larghezza del sedile .................... 
— cuneo divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile ........... 
CARROZZELLE PIEGHEVOLI 


TIPO UNIVERSALE PER BAMBINI 


Ha le medesime caratteristiche di quella più avanti descritta per adulti 
cod. 22.51.111 ma ridimensionata alle misure da bambino e corredate 
degli appositi accorgimenti atti a soddisfare l'infermo ............. 


CARROZZELLA PIEGHEVOLE PER BAMBINI 


Soddisfa le esigenze di pazienti particolarmente gravi, aventi necessità 
di essere opportunamente sorretti nelle diverse posizioni da seduto o 
semi coricato. È riducibile per favorire il trasporto in auto: 

— schienale inclinabile a diverséè posizioni 

— schienale, sedile e laterali imbottiti e rivestiti 


22.45.051 


22.85.055 
22.85.057 
22.85.059 
22.85.061 


22.45.101 


22.85.101 
22.85.103 


22.45.103 


415.400 


383.200 


56.400 
65.700 
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\— appoggia testa imbottito, regolabile in altezza con alette laterali 


— appoggia piedi e appoggia gambe regolabili in altezza 
— freni di stazionamento 
— 4ruote J 2000300,MM 


AGGIUNTIVI 


Cinghia pettorale ................./ sen 
Cuneo divaricatore imbottito regolabile ............ SIRISRON EN 
Cuscinetto di spinta laterale per scoliosi ...................... 
Tavolino normale ............ LL 


CARROZZELLE PER ADULTI 
SEDIA A COMODA 


E impiegata per tutti i casi per cui non si richiede l'utilizzazione autono- 
ma, di esclusivo uso interno, adatta per soggetti affetti da incontinenza. 
Di limitato ingombro per renderla adatta anche per il W.C. 

— Imbottità 


— freni 

— dispositivo W.C. estraibile 

— pedane regolabili in altezza 

— braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili 


Poltrona a comoda imbottita con 4 ruote piroettanti di cm. 2, di cui 2 . 


ruote frenanti, dispositivo W.C. estraibile, spalliera reclinabile a 90°, pe- 


dana a inclinazione regolabile con annoggio nolnacci e noggia piede 
Uarlo a IIUINIALIONIO FOGOIaDii Uri appoggio PUIPEULI © PUYsra PIC 


regolabile, braccioli estraibili in tubo di acciaio cromato ............ 
Tavolino normale LL... 


RIGIDA IMBOTTITA 


— Schienale e appoggia gambe ad inclinazione regolabile 

— freni di stazionamento 

— 2ruote grandi anteriori o posteriori con anello corrimano © 600 m/m 
— 2 muote piccole piroettanti anteriori o posteriori © 200 m/m 

— con dispositivo W.C. Li 
— senza dispositivo W.C. a 


AGGIUNTIVI 


Cinghia pettorale ........... 
Cuneo divaricatore imbottito regolabile ......................... 
Cuscinetto di spinta laterale per scoliosi ........................ 
Due:-fiancata estraibili >... ia i 
Gomma dura pneumatica, sulle quattro ruote .................... 
Prolunga schienale Li... 
Protezione laterale parietale .................. 
Ruota fissa & mm. 600 completa di anello corrimano .............. 


CODICE 


22.45.105 


22.85.153 
22.85.157 
22.85.159 
22.85.171 
22.85.173 


22.51.001 


22.51.003 
22.85.209 


22.51.101 
22.51.103 


22.85.255 
22.85.259 
22.85.261 
22.85.263 
22.85.265 
22.85.2607 
22.85.269 
22.85.279 


568.700 


251.800 


370.900 
33.900 


PREZZO 
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CODICE PREZZO 


Sistema monoguida unilaterale .............. 22.85.281 221.600 
Tavolino normale... 22.85.289 34.600 
Tavolino con incavo avvolgente e bordi ......................, 22.85.291 66.500 
Variazione larghezza (inferiore a cm. 40 superiore acm. 45) .......... 22.85.297 90.000 
PIEGHEVOLI 


TIPO UNIVERSALE PER ADULTI per casa e passeggio 


— 2 ruote grandi minimo S 600 m/m gommate piene con anello scorri. 

mano 

— 2 ruote piccole piroettanti È 200 mim minimo 

— freni di stazionamento 

— braccioli imbottiti 

— fiancate fisse 

— schienale fisso e sedile in materiale plastico .................. 22.51.1111 430.900 


TIPO CON STABILIZZATORE PER ADULTI 


Ha le medesime caratteristiche della precedente cod. 22.51.111 con 

l'aggiunta delle fiancate estraibili che offrono la possibilità della trasla- 

zione laterale su ambo i lati, della rotazione antero-posteriore delle pe- 

dane per ridurre l’ingombro in lunghezza. Dispone di un telaio partico- 

larmente adatto per i fondi stradali accidentati, mantenendola sempre 

aderente al suolo. 

Gommatura a sezione larga delle ruote .............. 22.513.115 566.400 


TIPO DA TRANSITO PER ADULTI 


E particolarmente adatta per soggetti paralizzati agli arti inferiori, che 
vivendo intensamente, hanno necessità di transitare autonomamente 
attraverso anguste aperture, come le porte di certi ascensori, uffici, ba- 
gni, oltre ad essere facilmente riducibile per il suo trasporto in auto. 
— con azionamento autonomo mediante due volanti laterali 

— fiancate estraibili 

— pedane girevoli e sfilabifi 

— freni di stazionamento 

— due ruote posteriori di diametro minimo di mm 300 


— due ruote anteriori piroettanti di diametro minimo mm 200 ....... 22.51.121 566.400 
AGGIUNTIVI 

Cinghia pettorale ...............- 0 22.85.303 15.900 
Cuneo divaricatore imbottito regolabile ......................... 22.85.307 27.700 
Cuscinetto di spinta faterale per scoliosi .......... Ce 22.85.309 27.700 
Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza 22.85.317 72700 
Protezione laterale parietale bilaterale ......................0... 22.85.319 55.500 
Prolunga schienale ............ 0 22.85.321 59.500 
Schienale regolabile ........... 22.85.3393 59.500 
Sedile forato con dispositivo W.C. ..............0 SORRISE 22.85.335 39.600 


Sedile imbottito con cuneo divaricatore ......................... 22.85.337 42.300 
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Sedile rigido imbattito e rivestito, asportabile .................... 22.85.339 
Sistema monoguida unilaterale ................ 22.85.34 1 
Tavolino normale .............0 00 22.85.347 
Tavolino con incavo avvolgente e bordi .............. 22.85.349 
Variazione larghezza (inferiore a cm. 40 0 superiore a cm. 45) ........ 22.895.355 


CARROZZELLE PER STRADA 
CON TRAZIONE A MANOVELLA 


— 3 ruote per strada minimo 2 600 mim 

— freni di stazionamento sulle ruote posteriori 
— freno sulla ruota anteriore 

— schienale, sedili e braccioli imbottiti 

— fanalenia regolamentare 


— pompa 
— segnalatore acustico 

— manovella per propulsione a destra esterna .................. ‘i 22.51.125 
— manovella per propulsione a sinistra esterna .................. 22.51.127 
AGGIUNTIVI 

Manubrio snodabile .............. 22.895.403 
Sterzoca pedale: maiuscole iaia 22.85.409 
CON MOTORE A SCOPPIO 

E consigliata per soggetti che non hanno l’uso degli arti inferiori, ma la 

piena efficienza di quelli superiori, che devono compiere lunghi percor- 

SI, superare forti salite o percorrere strade accidentate, perché l’uso del 

cambio di velocità permette un razionale sfruttamento della potenza 

‘erogata dal motore. Si impone la presenza psichica. 

— motore a scoppio di 48 cc. 

— cambio di velocità o frizione automatica 

— sospensioni telescopiche 

— ruote con freni regolamentari 

— sedile, schienale e braccioli imbottiti 

— fanaleria regolamentare 

— segnalatore acustico 

— messa In moto da fermo tramite manovella 0 leva a mano che è uti- 

izzabile anche per la trazione a motore spento 

— con cambio a tre velocità .............. 22.51.1931 
= CONIMONo Marcia: cnr ire a ae le 22.51.133 


‘CARROZZELLA ELETTRICA CON COMANDO DI GUIDA 
‘ELETTRONICO 


È destinato a portatori di gravi lesioni agli organi di movimento 

— è alimentata da accumulatori ricaricabili al piombo a 24 volt con 
scarica minima di 74 km/ora 

— Supera brevi rampe con pendenza del 6% massimo 


574.700 
574.700 


56.600 


1.559.700 
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—. sistema frenante, sia sulle ruote attraverso il motore, sia con freni 


meccanici che agiscono sulle ruote grandi 


—. carica batteria 
— pedana appoggia piedi 


— 4 ruote pneumatiche di sezione maggiorata 
— schienale, sedili e braccioli imbottiti 


con comando a destra ........ 
con comando a sinistra ....... 


AGGIUNTIVI 


Comando elettronico: 
=“av DOC pena 


BICICLETTA A TRE RUOTE 


Con movimento su ruota fissa o ruota libera con freno. Adattata al pa- 


ZIONE: cli 


AGGIUNTIVI 


Divaricatore imbottito fra sella e manubrio .............-000.. 


Pedaliera regolabile: 
— semplice 


— coningranaggio .......... 


Spalfiera concava avvolgente con cinghia ..................-... 


Staffa al pedale con allacciatura 


22.51.135 
22.51.137 


22.85.501 
22.85.503 
22.85.505 


22.51.141 


22.85.551 


22.85.555 
22.85.557 
22.85.9561 
22.85.565 


2.667.400 
2.667.400 


221.600 
171.900 
171.900 


465.200 
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PROTESI ACUSTICHE (24) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico in con- 
formità alle disposizioni ministeriali. 

Per protesi acustica si intende un dispositivo elettronico avente la fun- 
zione dì amplificare il messaggio sonoro. 

Le protesi acustiche possono presentarsi in diverse configurazioni im- 
poste, non tanto da fattori estetici, quanto da esigenze tecniche o ap- 
plicative. 

La classificazione delle protesi viene effettuata in base alla condizione 
patologica del paziente, cioè in funzione del tipo di sordità e del grado 
di perdita uditiva. 

Si suddividono in: 

— gruppo 1 - protesi acustiche per sordità di tipo trasmissivo 

— gruppo 2 - protesi acustiche per sordità percettive e miste senza re- 
cruitment (distorsione soggettiva di intensità) 

— gruppo 3 - protesi acustiche per sordità percettive con recruitment 
(distorsione soggettiva di intensità) 

— gruppo 4 - protesi acustiche per sordità profonde 

— gruppo 5- sistemi speciali per la riabilitazione acustica ed ortofonica. 
Tutte le protesi acustiche dotate di ricevitore aereo (interno od esterno) 
debbono essere applicate mediante un auricolare di conduzione del suo- 
no, di tipo prefabbricato o su misura a secondo della prescrizione medica. 


APPLICAZIONE DELLE PROTESI ACUSTICHE 


ll processo di applicazione delle protesi acustiche è caratterizzato da 
un iter complesso e articolato che può essere diviso in 4 fasi: 

1) esami preliminari 

2) scelta della protesi e rilevamento dell'impronta del condotto uditivo 


3) adattamento 
4) addestramento protesico e assistenza tecnica iniziale. 


1) Gli esami preliminari ai fini protesici comprendono: 

a) analisi e controllo della fisio-patologia dell’orecchio 

b) prove di audiometria tonale e vocale per la misurazione del deficit 
uditivo 

c) prove vocali e impedenzometriche per la determinazione della soglia 
del fastidio. 


2) Scelta protesi e auricolare 

a) prova di diversi apparecchi con controllo della migliore discrimina- 
zione attraverso prove vocali in campo libero 

b) scelta dell’auricolare. 


3) Adattamento: 

a) verifica delle scelte effettuate nella fase precedente 

b) regolazione delle protesi sulla base delle esigenze del debole di udito 
c) controllo dell'adattamento dell'auricolare e modifiche eventuali 

d) controllo finale della corretta discriminazione. 


4) Addestramento protesico: 

è una fase difficilmente classificabile ma che richiede un.impegno pro- 
fondo per abituare l’inoacusico ad un corretto utilizzo della protesi, 
operando anche sull'ambiente familiare.” 

In questa fase viene anche erogata assistenza gratuita perché le prote- 
st vengono fornite con la garanzia di 1 anno. 
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PROTESI ACUSTICHE DEL GRUPPO 1 


Per sordità di tipo trasmissivo. 

Le caratteristiche comuni delle protesi del Gruppo 1 sono le seguenti: 
—- trasduttore.in ingresso: microfono 

—- guadagno HAIC > 30 dB e < 45 dB 

—- guadagno ANSI > 32 dB e < 48 dB 

—- regolazione: manuale continua del volume 


Tipo ad occhiale 
con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno ................. 24.01.005 
con trasduttore in uscita: vibratore OSSEO... 24.01.007 


Tipo retroauricolare 
con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno ........... SRIETCRE 24.01.009 


NOTA: i parametri elettroacustici debbono essere rilevati in accordo 
con le norme IEC-1/126 oppure ANSI S3.22.1976. 


PROTESI ACUSTICHE DEL GRUPPO 2 


Per sordità percettive e miste senza recruitment. 
Le caratteristiche comuni delle protesi del gruppo 2 sono le seguenti: 
—- trasduttore in ingresso: microfono 
—- guadagno HAIC > 35 dBe < 50 dB 
—- guadagno ANSI = 38 dB e < 52 dB 
—-. regolazione: 
— manuale, continua del volume 
— semifissa della tonalità 
—- livello di rumore massimo ammissibile equivalente ad un segnale 
in ingresso di 28 dB. 


Tipo a scatola 
con trasduttore in uscita: ricevitore aereo esterno ................. 24.11.1017 


Tipo ad occhiale 
con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno. ............... 24.11.103 


Tipo retroauricolare 
con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno ................. 24.11.105 


NOTA: i parametri elettro acustici debbono essere rilevati in accordo 
con le norme 1EC-1/126 oppure ANSI S3.22.1976 


PROTESI ACUSTICHE DEL GRUPPO 3 


Per sordità percettive con recruitment. 
Le caratteristiche comuni delle protesi del gruppo 3 sono le seguenti: 
—- trasduttore in ingresso: 

— microfono 

— bobina telefonica con sensibilità 85 dB SPL a 1000 Hz, con un 
campo di forza 10-2 A/m elfo con ingresso audio per collegamento a sor- 
genti di segnale esterne (FM, IR, TV, etc.) 
— guadagno HAIC > 35 dB e < 50 dB 
— guadagno ANSI > 38 dB e < 52 dB 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 163 del 14 giugno 1984 


CODICE PREZZO 


438.100 
438.100 


438.100 


479.500 


479.500 


479.500 
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— regolazione: manuale continua del volume: 

— semifissa della tonalità 

— semifissa dei peak clipping, soft clipping, power control, ecc., 
l'uscita max deve poter essere limitata di almeno 8 dB HAIC 

— compressione o sistema di regolazione automatica del guada- 
gno realizzato mediante circuito di AVC 0 qualsiasi altro dispositivo 
funzionante con controllo di tensione in ingresso. In ogni caso l'uscita 
max deve poter essere limitata di almeno 8 dB HAIC 
— livello di rumore max ammissibile equivalente ad un segnale in in- 
gresso di 26 dB. 


Tipo a scatola 
— con trasduttore in uscita: ricevitore aereo esterno .............. 


Tipo ad occhiale 
— con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno .. ....... i etna 


Tipo retroauricolare 
— con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno .............. 


NOTA: i parametri elettro acustici debbono essere rilevati in accordo 
IEC 1/126 oppure ANSI S3.22.1976 


PROTESI ACUSTICHE DEL GRUPPO 4 


Per sordità profonde: per sordità profonde si intendono perdite uditive 
bilaterali superiori a 70 dB nella media delle freq. 500-1000-2000 Hz. Le 


delle protesi del gruppo 3 ad eccezione del guadagno che deve essere: 
— guadagno HAIC > 50 dB 
— guadagno ANSI > 52 dB 


Tipo a scatola 
— con trasduttore in uscita: ricevitore aereo esterno .............. 


Tipo ad occhiale 
— con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno .............. 


Tipo retroauricolare 
— con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno .............. 


NOTA: i parametri elettroacustici debbono essere rilevati in accordo 
con le norme IEC 1/126 oppure ANSI S3.22.1976 


AURICOLARI 


Le protesi dei gruppi 1-2-3-4 con ricevitore aereo vengono fornite con 
auricolare prefabbricato. 


APPLICAZIONI BINAURALI 


Le protesi dei gruppi 1, 2, 3, 4, possono trovare applicazione con siste- 
ma binaurale, vale a dire una protesi pei ciascun orecchio. in tal caso, i 
prezzi del tariffario debbono calcolarsi con uno sconto del 15% sul 
prezzo totale dei due apparecchi applicati. 


24.21.201 


24.21.203 


24.21.205 


24.31.301 


24.31.3093 


24.331.305 


524.500 


524.500 


524.500 


584.400 


584.400 


584.400 
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SISTEMI SPECIALI PER LA RIABILITAZIONE ACUSTICA ED 
ORTOFONICA DEL GRUPPO 5 


Fanno parte del gruppo 5 tutti i sistemi sviluppati per là riabilitazione 
del sordo profondo e la sua rieducazione al linguaggio: 

Questi sistemi sono indicati esclusivamente nei bambini in età scolare 
che abbiano già superato la fase di adattamento alla prima protesizza- 
zione e che abbiano già acquisito una sufficiente esperienza acustica. 
Ogni sistema deve essere composto da: 

A) 1 trasmettitore 

B) 1 ricevitore 

C) 1 uscita ausiliaria per laccio magnetico o per collegamento elettrico 
D) deve inoltre avere una portata minima per un'aula scolastica. 


Trasmettitore: 
— a modulazione di frequenza (FM) ............ 
— araggi infrarossi (IR) (LL 


Ricevitore: 
— a modulazione di frequenza (FM) ............ PAG aliodaa i. 
— araggi infrarossi (IR) (........ 


AGGIUNTIVI 
Auricolari su misura 


— normale 
— peduncolo 
i Secretear e cuni ae ia Va RR ua 


RIPARAZIONI 


Mano d'opera e revisione .........0 Li 
L'importo della mano d'opera va aggiunto una sola volta al prezzo dei 
singoli componenti. 


TIPO A SCATOLA (Gruppi 1-2-3-4) 


Bobina telefonica ............. 
Bocchettone uscita o tubetti di raccordo microfono o ricevitore . ..... 
Clips (la mano d'opera non è da conteggiare) . .................... 
Commutatore 

Condensatore 

Gontattipila: 1-0: atei i aaa 
Coperchio pila (Ia mano d'opera non è da conteggiare) ............. 
Copri comandi (ia mano d'opera non è da conteggiare) ............. 
DIOdO si rrriie iero eat aa a ira di 
Involucro completo ..........L e 
Involucro per protesi speciale ....................... VERRI 
Microfono (completo di sospensione) . .............. 
Microfono per protesi speciale HI-FI LL... tn 


24.41.4091 
24.41.403 


24.41.405 
24.41.407 


24.85.001 
24.85.005 
24.85.009 


24.90.001 


24.91.001 
24.91.003 
24.91.005 
24.91.007 
24.91.009 
24.91.011 
24.91.013 
24.91.015 
24.91.017 
24.91.019 
24.91.021 
24.91.023 
24.91.025 


764.200 
1.048.900 


659.300 
899.100 


15.000 
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Microfono speciale electret . 24.91.027 

Parte anteriore o posteriore dell'involucro ............ i 24.91.029 

PoOtenziometro:....... iii ia 24.91.031 

Presa COrdiNo .. LL... caatida: 24.91.0393 

Resistenza... ili ae a TELO 24.91.0395 

Resistenza variabile (trimmer) La 24.91.037 

Ricevitori alta fedeltà HI-FI 0... 24.91.039 

Ricevitori speciali costruiti espressamente per la protesi ........... 24.91.041 

Rotellina potenziometro .........0 24.91.045 

SOSPpEenSsioni: sco i eta ee e e E 24.91.047 

Supporto microfono 6 ricevitore 0 vibratore ...................... 24.91.049 

Transistor. ea ali Eos e ri 24.91.051 

Trasformatore: nl) di eroe) Lana 24.91.053 

TIPO AD OCCHIALE 

Alloggio pila con perno (la mano d'opera non è da conteggiare) ...... i 24.91.101 

Alloggio pila estraibile (la mano d'opera non è da conteggiare) ....... 24.91.103 

Astina attiva completa di coperchio ................0 24.91.105 

Astina per apparecchio speciale ........... PI e i 24.91.107 i 
Astina vuota (fa mano d'opera non è da conteggiare) . .............. 24.91.109 26.300 
Bobina telefonica... 24.91.111 10.600 
Bocchettone uscita o tubetti raccordo microfono o ricevitore ........ 24.91.113 2.700 
Cerniera (la mano d'opera non è da conteggiare) .................. 24.91.115 3.200 
Cerniera con contatti... 24.91.117 13.200 
Circuito amplificatore (blocchetto + integrato) .................... 24.91.119 59,300 
Circuito integrato LL... 24.91.121 26.300 
Commutatore: «soia iaia eee de ig high 24.91.123 10.600 
[CONdEnsatore: sirena eV ERE pi 24.91.125 3.600 
Gontatti:pilà;..010 ie ra ee ae Le 24.91.127 3.600 
Coperchio a spina Li... 24.91.129 4.500 
DIOGO* Liri io o ai 24.91.131 9.500 
Fili di collegamento . 24.91.133 2.200 
Bilosiontale station inte ora e i AI 24.91.135 7.900 
Frontale con filo passante (la mano d'opera non è da conteggiare) .... 24.91.137 23.700 
Frontale standard normale (la mano d'opera non è da conteggiare) . 24.91.139. 15.100 
Frontale standard speciale (con contatti) (Ia mano d'opera non è da 

CONIEGGIAre) iii iii 24.91.141 17.400 
Gomma per vibratore ............ SICTARIC 24.91.143 4.400 
Microfono completo di sospensioni . Li... 24.91.145 34.300 
Microfono per apparecchi speciali HI-FI .......l................. 24.91.147 49.500 
Microfono speciale direzionale HI-FI LL... 24.91.140 60.700 
Perno di connessione fra i semi-involueri . 24.91.151 2.500 
Piastrina per vibratore ...........0 0 24.91.153 2.700 
Potenziometro con interruttore ............000. 24.91.155 13.600 
Potenziometro con interruttore per protesi speciale ............... 24.91.157 26.300 
Potenziometro (senza interruttore) ..................... 24.91.159 11.900 
FIGSISIERARN coi lrn i La i 24.91.161 2.700 
Resistenza varlabile (trimmer) ............... SRI CENE I RCREOE 24.91.163 15.900 
Ricevitore (completo di sospensioni) . LL... 24.91.165 34.900 
Ricevitore per protesi speciale HIFI... 24.91.167 i 49.500 
Rinforzì di metallo per chiusura semi- involucri Sidi e ia 24.91.169 1.500 
POSPRASIONE ic lai era e ae 2491.1471. 2.700 
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Supporto microfano o ricevitore o vibratore ..................1... 
Templetta (la mano d'opera non è da conteggiare) . ................ 
TIANSISION:: RE n ai ra Va 


TIPO RETRO AURICOLARE 


Alloggio pila con perno 
Alloggio pila estraibile ( 


(Ila mano d'opera non è da conteggiare) ...... 


fa mano d'opera non è da conteggiare) . ...... 


Bobina telefonica ............ aio Vi Sia ia 
Bocchettone uscita o tubetti di raccordo microfono o ricevitore . ..... 
Circuito amplificatore (blocchetto + integrato) .................... 
Circuito integrato". ............ 
Commutatore ............... CI III 


Condensatore 


Contatti pla... Delli e a E ae 
Copri comandi (la mano d'opera non è da conteggiare)... ........... 
Diodo: i na RR Li A 
Fili di collegamento .......... 
Involucro completo .............0 
Mascherina per microfono .............-. LL 


Microfono completo di 
Microfono direzionale c 


SOSPENSIONI LL... 
ompleto di sospensioni ................... 


Microfono per protesi speciale HI-FI... 
Microfono speciale direzionale HI-FI LL... 
Microfono speciale electret ............... 
Perno di connessione tra i semi-involucri ................. 


Potenziometro con inte 
Potenziometro con inte 


IMUttOre:: sonate cena 
rruttore per protesi speciale ............... 


Potenziometro (senza interruttore) ..... RE RON TSI 


Potenziometro senza in 


terruttore per protesi speciale. (PARI Rane caaa 


Potenziometro speciale per protesi con microfono direzionale . ...... 
Raccordo con alloggiamento all'interno della protesi .............. 
Raccordo (curvetta) (mano d’opera non da conteggiare) ............ 


Raccordo senza 21099) 


amento all’interno della protesi .......... i 


Resistenza Linea a Lineage cia aaa nah 


Resistenza variabile (ri 
Ricevitore completo di 


MIMEN): pianta area 
SOSpensioni .................. PL 


Ricevitore per protesi speciale HI-FI .................. PROSISRI Rei 
Ricevitore speciale electret ................ 
Rinforzi metallo per chiusura semi-involucri ..............- 


Sospensioni ........ 
Supporto microfono o r 


ICEvitore: ac vina Das lebbra 


Transistor iii cesan DU RR Diana 


TIPO SISTEMI SPECIALI (gruppo 5) 


Sostituzione accumula 
Sostituzione microfono 


tori. tracolla tenia ele lea A 


Sostituzione laccio magnetico x FMexIR...............-.00. 


Sostituzione antenna . 


PS I I I E E I] 


Sostituzione oscillatore ............. Lei 


Sostituzione involucro 


E E I E I REI IE E] 
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24.91.173 
24.91.175 
24.91.177 
24.91.179 


24.91.201 
24.91.203 
24.91.205 
24.91.207 
24.91.209 
24.91.21 
24.91.213 
24.91.215 
24.91.217 
24.91.219 
24.91.221 
24.91.223 
24.91.225 
24.91.227 
24.91.229 
24.91.231 
24.91.2393 
24.91.235 
24.91.237 
24.91.2939 
24.91.241 
24.91.2438 
24.91.245 
24.91.247 
24.91.249 
24.91.251 
24.91.253 
24.91.255 
24.91.257 
24.91.259 
24.91.261 
24.91.263 
24.91.265 
24.91.267 
24.91.269 
24.91.271 
24.91.273 


24.91.301 
24.91.303 
24.91.305 
24.91.307 
24.91.309 
24.91.311 
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Riparazione del circuito elettronico apparecchio ricevitore .......... 
Cordino ricevitore (la mano d'opera non da conteggiare) ............ 
Cordino ingresso audio (la mano d'opera non è da conteggiare) .. .... 
induttorée magnetico: ile ii ra ene 


24.91.313 
24.981.315 
24.91.317 
24.91.319 
24.91.321 
24.91.323 


PROTESI FONETICHE E 
PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE (25) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dai tecnico in con- 
formità alle disposizioni ministeriali. 

Protesi fonetica: si intende un dispositivo elettromeccanico o elettroni. 
co atto a riprodurre ed amplificare i fonemi, sopperendo alla mancanza 
delle corde vocali asportate. 

La protesi elettromeccanica in genere viene usata nelta fase iniziale 
successiva alla asportazione delle corde vocali perché, grazie alla sua 
capacità dì riprodurre più facilmente il suono, di tonalità uniforme, sen- 
za possibilità di variazioni armoniche, meglio si adatta ad un facile ap- 
prendimento dell'uso da parte del paziente. 

La protesi elettronica, grazie alla sua possibilità di riprodurre le tonali- 
tà, consente una articolazione fonatoria ricca di armoniche, che meglio 
Si avvicina alla voce normale. 

— protesi fonetica a sistema elettromeccanico ........,......... 
— protesi fonetica a sistema elettronico ..................0... 


RIPARAZIONI 


Mano d'opera e revisione (l'importo della mano d'opera va aggiunto 
una sola volta al prezzo dei singoli componenti) ................... 


TIPO ELETTROMECCANICO 


Accumulatore DK/225 al nikel-cadmio (la mano d'opera non è da con- 
{EggiAre) in 
Alimentatore (la mano d’opera non è da conteggiare) .............. 
Astuccio in legno (ia mano d'opera non da conteggiare) ............ 
Base inferiore con molla (la mano d'opera non è da conteggiare) ..... 
Bobina completa di magnete ................... 
Condensatore 

Contatto interno astuccio in legno (la mano d'opera non è da conteg- 
giare) 

Diodo LED’ ini ieiiere eoiea 
Filo con presa di corrente (la mano d’opera non è da conteggiare) .... 
Fodero:in Skater a 


Ghiera di metallo (la mano d'opera non è da conteggiare) ........... 
Guscio plastica PVC (la mano d'opera non è da conteggiare) ........ 
Molla pistone ........ CA EIN 
Pistone: criari iii lillo ei a 


Testina parte inferiore (ia mano d'opera non è da conteggiare) ....... 
Testina parte superiore (la mano d'opera non è da conteggiare) . ..... 
Torretta completa di componenti elettronici ...................... 


TIPO ELETTRONICO 
Accumulatore DK/225 al nikel-cadmio (la mano d'opera non è da con- 


teggiare) ira ee in natia 
Alimentatore (la mano d'opera non è da conteggiare) .............. 
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CODICE PREZZO 


25.51.501 
25.51.505 


25.91.000 


25.91.001 
25.91.003 
25.91.005 
25.91.007 
25.91.009 
25.91.011 


25.91.013 
25.91.015 
25.91.017 
25.91.019 
25.91.021 
25.91.023 
25.91.025 
25.91.027 
25.91.029 
25.91.031 
25.91.033 
25.91.0395 
25.91.0937 


25.91.101 
25.91.103 


324.300 
380.800 


14.600 


20.400 
26.000 
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Astuccio legno skai (la mano d'opera non è da conteggiare) ......... 25.91.105 

Base inferiore con molta (la mano d'opera non è da conteggiare) . .... 25.91.4107 

Capsula:magnetlcan. iu. ili et ppi 25.91.109 

Circuito elettronico integrato ............... LL 25.91.111 

Condensatore al tantalio (la mano d'opera non è da conteggiare) . .... 25.91.113 

Contatti interni alimentatori (Ia mano d'opera non è da conteggiare) . . 25.91.115 

Diodo LED: ilo ea i ent bei sali 25.91.117 

DiodoZENER:.: cirie Roero 25.91.119 

Filo con presa di corrente (la mano d'opera non è da conteggiare) .... 25.91.121 

Ghiera codronata filettata... 25.91.123 

Ghiera metallica (la mano d'opera non è da conteggiare) . .......... 25.91.125 

Guscio plastica PVC (la mano d'opera non è da conteggiare) ........ 25.91.127 

Membrana testina (la mano d'opera non è da conteggiare) .......... 25.91.129 

Pulsante: cisl lineare e Aa Ra a 25.91.1931 

Testinalo. eolie) ori Aa 25.91.133 

TiMner eroi oe rana 25.91.135 

Contenitore in metallo per accumulatori (la mano d'opera rion è da con- 

teggiafe).< i gerigiaia Woo gisone bee pera 25.91.137 

Contatto in acciaio con punto in argento ................ 25.91.139 

Testina centerale con molleggiamento .............. 25.91.141 

Visti di speciale tenuta D1MM LL 25.91.143 
PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE (25.61) 

A questo tipo di presidi appartengono dispositivi elettromeccanici ed 

elettronici atti a facilitare la comunicazione di disabili con impossibili- 

tà assoluta di comunicazione grafica. 

COMUNICATORE ALFABETICO 

Macchina per scrivere elettronica miniaturizzata portatile. La tastiera 

consiste in 26 lettere dell'alfabeto disposte in mbdo da permettere di 

raggiungere fino a 83 battute al minuto .............. 25.61.701 

COMUNICATORE SIMBOLICO 

Nei casi di incapacità all'impiego dei comunicatore alfabetico. 

Sistema basato su simboli posti su 100 (0 16) caselle, selezionabili tra- 

mite una luce che viene pilotata dall'utente. 

Possibilità di memorizzare le caselle di uso comune: 

== VETSIONE 10062... Docenti 25.61.721 

+2: LVEFSIONE: 10. sia nei ia 25.61.723 


788.400 


2.080.500 
832.200 
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PROTESI OCULARI (26) 


Serie di die protesi in vetro su Misura LL... 
Serie di due protesi in vetro, su misura per cavità deformi ........... 
Uria protesi in resina su impronta ............ 
Serie dì due protesi a guscio in vetro per ricoprimento di bulbi subatro- 
fichi iii i ei Llen ioleaapio i 
Serie di due protesi peduncolate mobili per interventi speciali ....... 
Una protesi in resina a guscio per ricoprimento di bulbi subatrofici ... 
Una protesi peduncolata mobile in resina per interventi speciali ...... 
Ura protesi provvisoria in vetro da collezione ..................... 


AGGIUNTIVI 


Impostazione cavitaria (in caso di prima fornitura o di modifica della 
precedente), per ogni serie di protesi in vetro o per ciascuna protesi in 
resina: sei ear ie dial ei ei Ri 


NOTA: 

— la serie di protesi in vetro su misura è idonea per tutte le cavità of- 
talmiche; 

— le protesi in vetro su misura per cavità deformi si riferiscono a cavi. 
tà anoftalmiche che presentano irregolarità; 

— le protesi in resina su impronta sono idonee per tutte fe cavità anof- 
talmiche che tollerano le resine; 

— le protesi a guscio in vetro per ricoprimento di bulbi subatrofici, so- 
no indicate ove sia presente un bulbo oculare anche se subatrofico; 
— fe protesi peduncolate mobili in vetro per interventi speciali sono in- 
dicate negli operati di eviscerazione plastica o interventi similari per 
protesi mobili; 

— le protesi in resina a guscio per ricoprimento di bulbi subatrofici, 
come al quarto capoverso, se la resina è tollerata; 

— le protesi peduncolate mobili in resina come ai quinto capoverso, 
se la resina è tollerata. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 163 del 14 giugno 1984 


26.11.001 
26.11.003 
26.13.005 


26.15.007 
26.15.009 
26.15.011 
26.15.013 
26.17.001 


ACCESSORI PER PROTESI DI ARTO INFERIORE E 
SUPERIORE E PER VARI PRESIDI ORTOPEDICI (27) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato. 
Consistono in quei particolari di tutori per tronco, tutori e protesi di ario 
inferiore e superiore e calzature che possono essere richiesti e conse- 
gnati senza intervento di manodopera. 


CALZATURA 


Calzatura normale prefabbricata per rivestimento protesi e di accompa- 
gnamento (che non comporta né il modello di gesso né la forma): 

— bassa dal 34 al 46... al paio 
— alta dal 34a146....... leda izora tiva pae al paio 
Cunso per alluce valgo, con applicazione LL... 
Cuneo per dita a martello con applicazione Le 
Divaricatore per alluce valgo con applicazione .................... 
Laccio: 


— lungo 


PER TUTORE DI ARTO INFERIORE 


Calza di lana intera (coscia, gamba, piede) 

— normale 

Goprifibbia.r0/ lol raiiotanto PELA ed ea dra dale 
LACCIO? nale ea 


PER PROTESI DI ARTO INFERIORE 


Per amputazione di gamba: 

Coprimoncone: 

— dicotone leggero ...............L rina 
— dilanaleggera ................ bi 
divinita iene ahi 
Coscialino per protesi ad appoggio totale ...................... 


Per amputazione di coscia: 

Calza tubolare con tirante per indossare la protesi pneumatica . ..... 
Coprimoncone: 

ratelontone lege dude ie 
— dilanaleggera ............... 
nori S| DICIOTTO CEOROCRRIA 
— maglia tubolare di misure varie minimo Kg.1.................. 
— maglia elastica tubolare di misure varie al metro ............... 


CODICE 


27.14.001 
27.414.003 
27.414.005 
27.414.007 
27.144.009 


27.14.011 
27.14.013 


27.16.001 
27.416.003 
27.16.005 
27.16.007 


27.18.001 
27.18.003 


27.19.001 
27.19.003 
27.19.005 
27.149.007 


27.19.015 


27.19.017 
27.139.019 
27.19.021 
27.19.0293 
27.19.025 


PREZZO 


PER PROTESI DI ARTO SUPERIORE 


Calza coprimoncone: 


— dicotoneleggero ................ 
— dilanaleggera .................. 


— di nylon 
Guanto: 


— di pelle di rivestimento ............ 
— di filanca di rivestimento .......... 
Detergente ......... 


PE E IT SET TUTE TT TT I TO 


sli aa al paio 
anti are al paio 


PER TE RE ET E TETTI 


Bomboletta liquido per montaggio guanto cosm. ................. 
Maglia tubolare di misure varie minimo KQ.1 
Maglia elastica tubolare di misure varie al Mi... 


VARI 


Leggio regolabile: 


— modello piccolo ................. 
— modello grande ................. 


Puntali antisdrucciolo: 


— per bastone, stampella con appoggio antibrachiale, tripode e qua- 


OIPOOO: siii Rae Posa 


— ner stampella con appoggio sottoascellare ................... 


—Berpilone > Siate ei caia ia 


Bomboletta liquido protezione moncone 
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27.20.021 
27.20.023 
27.20.025 


27.27 001 
27.27 003 


27.22.001 
27.22.003 
27.22.005 
27.22.007 


PRESIDI ADDOMINALI (28) 


licazione e la fornitura di quesii presidi è fatta dai tecnico abilitato. 


VENTRIERE COSTRUITE SU MISURA 


Post-operatoria (appendicectomia, erniotomia) altacm. 18........... 
Per ptosi viscerale (gastrica, renale) con cuscinetto sottocoscia alta 
CM 20 ii ela AEREA i 
Per sventramento semplice ........... LL 


Per sventramento, addome pendulo, con tirante sovrapubico ed even. 


tuale bretelle, su misura: 

= ‘per Uomo: CIT, 100! ei 
=: ‘per uomo cm; 120) i. nie e E ea 
— per uomo oltre cm. 120... 
— per donna cm. 100... A ea 
— per donna fino cm. 120... 
— per donnaoltre cm. 120...) 
Per dilatazione gastrica {gastrectasia, diastasi dei retti, esiti di lapara- 
tomia. nefrectomia, colecistotemia, etc.) su misura: 

= <finoaCMmi;-100! 01 iL E ORE RE ra 
oltre 100%. e Lai ELL e 
Perigravidanza:: ti linee ae lat 
Per gravidanza con rinforzo pubico, su misura ..........--- 
Post-gravidanza: via ria e Rina 


CINTI ERNIARI SU MISURA PER ADULTI 


Possono essere forniti esclusivamente ad invalidi non operabili. 
Inguinali semplici: 

— intessuto elastico ............... Lia 
ia mollari a ARI RIE AL ERR I 
Inguinale doppio: 

—in.tessutorelasticOl:. pe A ie LI I ea 
=ramollazzt adi treat ira i Porre a 
Crurale: 

— semplice 

— doppio 

Scrotale per ernia incontenibile e sospensorio: 

— normale 

— perernia voluminosa ..........L LL 


CODICE 


28.01.001 


28.01.003 
28.01.005 


28.01.007 
28.01.009 
28.01.011 
28.01.013 
28.01.015 
28.01.017 


28.01.019. 


28.01.021 
28.01.023 
28.01.025 
28.01.027 


28.05.001 
28.05.003 


28.05.005 
28.05.007 


28.05.009 
28.05.011 


28.05.013 
28.05.015 


40.800 
46.800 


46.800 
58.400 


46.800 
52.400 


64.300 
81.700 
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CODICE 


PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI (29) 


Tali presidi sono destinati a soggetti affetti da cecità assoluta o che 
abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli 
occhi con correzione. 


AUSILI PERCETTIVI 


Bastone bianco rigido o pieghevole ............ 00 29.01.001 
Orologio da polso tattile... 29.01.007 
Orologio da tasca tattile... 29.01.011 
Svegliartattilezi opinione La le 29.01.013 
Termomietro:tattile: ..; io. i.ileni dirai e a 29.01.015 
Tavoletta per scrittura Braille, con punteruolo: 

— formato tascabile 29.01.051 
=: formato Medio; vinili ae POT A Sa 29.01.0539 
Macchina dattilo Braille LL... 29.01.101 
Apparecchio per la matematica-cubaritrmo 29.01.131 
Apparecchio per la comunicazione con sordo-ciechi «Tast-Alfabet» ... 29.01.141 


PRESIDI OTTICI CORRETTIVI 


Tali presidi possono essere concessi ai soli ipovedenti che ne traggano 
un reale beneficio visivo. 

Le lenti a contatto sono concesse esclusivamente quando la correzio- 
ne non è ottenibile con le lenti oftalmiche. 


Lente oftalmica per vicino e per lontano: 


— da +0-2,25a +0-4 sferica diametro 60 ..................... 29.02.001 22.300 
— da +0-2,25a +0-4 sferica diametro 65 .................-0.. 29.02.003 12.600 
— da +0-0,25 a +0-2 sferica cilindro sino a 2 diametro 60 ........ 29.02.005 11.200 
— da +0-0,25a +0-2 sferica cilindro sino a 2 diametro 65 ........ 29.02.007 12.600 
— da +0-2,25 a +0-4 sferica cilindro sino a 2 diametro 60 ........ 29.02.009 12.600 
— da +0-2,25a +0-4 sferica cilindro sino a 2 diametro 65 ........ 29.02.0111 13.900 
— da-2,25a-4sfericaaltitanio diametro 65 .................... 29.02.013 18.400 
— da-4,25a-S8sfericaaltitanio diametro 60 .................... 29.02.015 18.400 
— da-4,25a-8sfericaaltitanio diametro 65 .................... 29.02.017 ° 22.700 
— da-8,25a-12 sferica al titanio diametro 60................... 29.02.019 22.700 
— da-8,25 a -12 sferica al titanio diametro 65 ................... 29.02.021 24.900 
— da-12,25a-16 sferica altitanio diametro 60 ................... 29.02.023 24.900 
— da —-16,25 a -20 sferica al titanio diametro 60 .................. 29.02.025 26.500 
— da-20,25aoltre sferica al titanio diametro 60.................. 29.02.027 30.300 
— da +2,25a +4 sferica altitanio diametro 60 .................. 29.02.029 18.100 
— da +2,25a +4sfericaaltitanio diametro 65 .................. 29.02.031 20.200 
— da +4.25a +8 sferica di titanio diametro 60................... 29.02.033 20.200 
— da +4,25a +8 sferica altitanio diametro 65.................. 29.02.035 22.300 
— da +8,25a +12 sferica al titanio diametro 60................. 29.02.037 22.300 
— da +12,25a + 16 sferica al titanio diametro 60 ................ 29.02.039 24.400 
— da +16,25a oltre sferica al titanio diametro 60 ......... Sona 29.02.041 27.200 
Lente a contatto: 

— rigida 29.02.101 102.000 
— idrofila 29.02.103 119.000 


— gas-permeabile (semirigida) ............ 0 29.02.105 136.000 
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AGGIUNTIVI 


Per le sole lenti al titanio, per eventuale correzione cilindrica compresa: 
= illa. 0i2D'@.2- 0 aerea Bre ggdiediaasa sdgià 
= ittà:225 4% dre ae lele a a gare 
tra :4;25:6/6/ illa SR RE 
i la: 02D5.e dana RE ee 


SUSSIDI OTTICI 


Tali presidi possono essere concessi ai soli ipovedenti che ne traggano 
un reale beneficio visivo. 

Sistema telescopico galileiano completo di occhiali di supporto, tele- 
scopi, eventuale lente correttiva o occlusoria, astuccio: 

MONOCUlAMe> iti a I ile na o ee ni 


CODICE PREZZO 


29.85.001 7.000 
29.85.003 11.200 
29.85.005 17.800 
29.85.007 29.000 
29.03.001 323.000 
29.03.003 442.000 
29.03.005 408.000 


——————________—_——r—_———_——_———————_————_————————_——_———_—_—_———_——_—_—_—_——_——————————_————————————l1_—m@tnut’ 
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PROTESI FISIOGNOMICHE (30) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato. 


PROTESI MAMMARIE ESTERNE 


Si tratta di un presidio ortopedico atto a ripristinare una visione anato- 
mica-cosmetica del corpo umano dopo un intervento radicale di ma- 


stectomia. 


PROTESI MAMMARIA ESTERNA PROVVISORIA 


Da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'intervento e la cicatrizzazio- 


ne. in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico 
— nella misura dalla 1? alla 84, ambidestre ................. 


PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA 


A profilo e volume/peso fisio-anatomico (0,96) in tutto silicone a com- 
posizione medicale, a riempimento differenziato, anallergica estetica- 


mente naturale, con assorbimento del calore del corpo 
— nella misura dalla 1? alla 138 (da 55 a 115) ............-...0.. 


30.01.001 


30.05.001 


19.700 


208.100 


CODICE 


AUSILI PER INCONTINENTI (31) 


BORSA PER RACCOLTA FECI PER ENTEROSTOMIZZATI 


la totale impermeabilità ai liquidi ed agli odori. 

A forma ad angoli smussati per una migliore distribuzione dei peso. 
Con adesivo su corona circolare per il massimo sostegno. 

Adesivo a componenti organici per ridurre la sensibilizzazione edi trau- 
mi alla pelle peristomale. 

Il costo degli articoli è fatto a singole unità. Ogni singola fornitura non 
può superare il fabbisogno di tre mesi, nel numero stabilito dal medico 
prescrivente. 


SEMPLICI 


In plastica trasparente e con adesivo a corpo unico con la borsa. 

— chiusa per colostomizzato mis. piccola ..................... 
— chiusa per colostomizzato mis. media ...................6.. 
— chiusa per colostomizzato mis. grande ....................6.. 
Fondo aperto con morsetto di chiusura per ileostomizzato .......... 


31.01.001 
31.01.003 
31.01.005 
31.01.0141 


CON BARRIERA PROTETTIVA 


Lato esterno in plastica opaco, con lato corpo ricoperto eventualmente 
in tessuto non tessuto, per evitare la sensibilizzazione della pelle, as- 
sorbire la traspirazione eliminare il fruscio caratteristico della plastica. 
Con adesivo parzialmente staccato per una più corretta applicazione e 
maggior confort nel portatore, possibilità di utilizzo con cintura addo- 


: il ia £ 
minale di sostegno. 


Munita di efficace filtro di carbone attivo per borse chiuse. 
— chiusa per colostomizzato ................-.00 0 31.15.001 
— fondo aperto con morsetto di chiusura per ileostomizzato ....... 31.15.003 


È costituita da borsa in plastica a più strati incrociati termosaldata per 


CON ANELLO DI KARAYA ED ADESIVO 


Lato esterno in plastica opaco e lato corpo eventualmente in tessuto 

non tessuto. Con adesivo a larga superficie parzialmente staccata e 

con inserito anello di Karaya per l'assorbimento dei liquidi acidi e per 

isolare la pelle dalla loro azione. 

Munita di efficace filtro di carbone attivo per borse chiuse. 

— Chiusa per colostomizzato ..........- 0a 31.25.001 
— fondo aperto per ileostomizzato .................. 31.25.003 


DISPOSITIVO A DUE PEZZI 


È costituito da una placca protettiva con flangia che consente l'aggan- 

cio della borsa, chiusa ed aperta, mediante chiusura ad incastro. 

— placca protettiva con flangia ................ 31.29.001 
— borsacon flangia, chiusa per colostomizzato .................. 31.29.003 
— borsa con flangia, aperta per ileostomizzato .................. | 31.29.005 
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CODICE PREZZO 


BORSE PER UROSTOMIA 


Borsa con superficie adesiva a corona circolare parzialmente staccata 
cori valvola di non riflusso. Sistema di scarico raccordabile con racco 
glitore da gamba o da letto ............... dti 


DISPOSITIVO A DUE PEZZI 


Placca protettiva con flangia .............. 
Borsa con flangia per urostomia ............ 


ACCESSORI PER STOMIE 


Placca per isolare la pelle peristomale ..............-. 00 
Anello di Karaya LL... 


BORSA POST-IRRIGAZIONE 


In plastica opaca con adesivo o attacco a flangia e filtro in carbone atti- 
vo, con 11 lato interno eventualmente in tessuto non tessuto per evitare 
sfrecamenti dannosi allo stoma e per assorbire lievi perdite ......... 


SET IRRIGAZIONE PER COLOSTOMIA COMPRENDENTE: 


— 1 borsa graduata per acqua 
— 1 confezione di sacche di scarico 
— 1conoe cannula 
— 1 morsetto regolazione flusso lubrificante 
— 1 cintura con placca 


Di norma 1 ogni 6 mesi e comunque secondo prescrizione medica .... 31.24.001 


SACCHE DI RICAMBIO PER IRRIGATORE: ...................... 31.26.001 2.560 


(2922) 
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